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Sheetl 


jSFUSD  Spike  Samples 


White 
White 


White 
fWhtte 
White 
White  PC950-1000:_ 
Whte  >C950~-10'Oc| 


LOT# 


Bottle! 


—I— 


Spike  Spike  i  School  Sample  Lab  !  Lab 
ID#    ;  Level!  Name  I     #    Value!  Name 


White 
White 
White 
White 


PC 950-1  OOP' 
PC95b-1000!~' 
PC950-1000| 
PC95(>100Q7 


No  ID  # 


197. 
•97 


PC95O1000; 
PC950-100Q," 
White  PC950JOOO; 
Wh  ite~PC950- 10001" 


Nol5"#_:97 
No'lD#  J|f 
NolD#  |97 


W00771 
W00771 
•W00771 

;'Wp0771 
W00771 


No  ID  # 
No  ID# 


W00771 
W00771 


-131  10PPB~"j 
"i4l™ 10PPB"i 

^'sfj^ppV" 

-16!  10  PPB 
-18| 


T 


— r 


ej  r 


" — ~r 


JO  PPB 
10PPB 

'10'pPB 


White 
White 
White 


PC95O-1QQ0, 
PC950^000, " 
PC950-(0OOj_' 

PC95Q:ipO0! ' 
Pjc950-100or 

PC950-1OO61" 


White  PC950-ippO 
Whitel'Cs'SO-IOOOT 


No  ID 
NoTd 
NolD 
No  ID 
No  ID" 
NolD 
NoJD 
NolD 
No  ID 
NolD 


L97-W00774-1 
I  97"  W00774-2 


jp#  j  97-WD0774-3 


#^7^00774-4 

#  :  92-WJW774-5 

#"  ""97-W00774-6' 
#l97-W00774-7 
97-WCX3774-3  ; 
97"-W00774-6i 
97~W00774-10 


El 
#1 


White 
White 
White' 
White 
White 
White 
Whjte 
White 
White 

White 
Whrte 
White 
White 
White 
Whrte 
White 
White 
Whrte 
fWhite' 
White 
White" 


PC95Q-1Q00 

Pca5o-ioo6 

PC950'-T00O 

PC9|cTibbo 
pc950-ia)q 
pcesq-iboo 

"PC95bVi"66"Q 

PC950-i6bol 

PC950-100d_ 

pcskm  bboj " 

PC95XM000f 

Pcea^Tocibj 
pcosojooo'" 

PC950-1000T' 

pcoso-iooor' 

PC95O^000j 

pc^so^oopi' 

PC960-1000!' 

rcbeftjooo" 
PC95b-ibboT 


No  ID 
NoJD 

No  76" 


"26_PPBT 
"20_PPBJ 
'  20_PPB  j" 

20  PPB  | 
JOPPB  1 

20  PPB 

Toppb 

20PPB  , 
20_PPBl 
l20_PPB_^ 
20  PPB  ; 


NoJD 
No  ID 
No  ID 

"Nojp" 

'  No  ID 
NoTD 


#_  I97-W00774-11 1 
U  ,97-^00774-13] 
#  j  97-W00774-1 3f"20  PPB 
#T97-W00774-14[_20PPB  , 


J20PPB  j 


-in". 


#J97'W00774-15| 
#"  .97-w6q774-ie[ 

#  ^7^^7J4-]f7j ' 
#n97-W0b774'-18f 

#  97-W00774-i9l 


No  ID_# 
NpJD#" 
No  ID  # 
NoJD#" 
NolDf" 
NoJD# 
Uo\6W 
No  ID  #" 

NoTd#" 

Nojpj" 
No'lD*f 
No  ID# 


20  PPB 
20  PPB 
20  PPB 
20"PPB 
20  PPB 


r 


97-W00776-1  |  100  PPB 
PPB 
PPB 
PPB 


97-W00776J2 
97-W00776-3 
97-W0b776-4 


97-W00776-5 

97-^0776-7 
97-W00776-8 


100 
100 
100 

"ioo_ppB 

1 00  PPB^ 
TOO  PPB  {"" 
100  PPB']"" 
"97"wqb776^"lp0PPB'i" 
^-WO0776j O^lpOPPB  I 
[97-W0Q776-11I  10b  PPB]"" 
l97-Wb"0776".12,lQ0  PPB  f 


- 1 — 


-U 


4~ 


-4- 


— 
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Sheetl 


SFUSD  Spike  Samples 


LOT# 


Bottle 

!  ID  # 


ID# 


Spike  |  School  Sample!  Lab 
Level  i  Name 


r 


#  ^alue 


White 
White' 

white 

White 
Wh|te 
White 
White' 
White 
White 


C71 89010 
C7188010 


211586_ 
'211435 


C71 89010 
07189010 
C7189010 
C71 890^0 
C73"8901CTT 
C7^89010  I 

c7iasoi"o] 


97-W00761-9 J  30  PPB_ 
"  ;97.W0b761  -l'6j30  PPB 

211521  >7-WM7e;Mii  30  PPB 


1  ciiT 


Elk  Park  C.C 


.-I — 

4~ 


7 


■i — 


18 


211877  [97-W00761 
2T1374"|97-W06781 
211962  87-W00761-14 


^2Tj30PPJ 


PPB 
PPB_ 
30  PPB 


.._L_.. 

4- 


White 
Whrte 


07189010 
07189010  i 


'21 1306_  f9T«W00781-15.  30  PPB 
"21*1571 
214802 
"211769" 
"211441 


97-W007BM6 

30  PPB  I 

97-W00761-17 

30  PPB  : 

97-W00761-18 

30  PPB  i 

White  C71 89010 
White  C7189010 


211939 


97-W00761-19:  30  PPB 


Wh  ite  C71 8901 0    21 447S 


97-W00765-1 
97-W607B55 
'97-W00785-3' 


50 


White  C71 89010  211214 


White  C71 89010  i  2J_4528 
WWte  C71 8901 0^211360 
White  07189010  i  211378 
211384* 
211363 


White  C71 89010 


White  C71 89010 
White  071 89010 
White  C71 89010" 


211362 


50 

  60 

j  97-W0076S"4T"50 
T[97-W0078S*5  [50 
1  97-W0b7(S5.e  T50 
.  ,  97-W00765-7  !  SO 
9^00765-8  T  50 

97-W0076&-9T  SO 
97-W00765-10  50 


PPB  J 

ppb  r 

ppb"1" 

PPB 
PPB 
PPB 
PPB 
PPB 
PPB 


±i.: 


-4  


VVhrte  07189010 
White  '07169010 
White  07189010* 
White  C718901J0" 
White  C71 89010 
White"'  C71 89010 ' 


_4_21!1377 
White  07 189010  j  211240 
White  C71 8901 0  |  211 250 


i97-W00765-11i  50 
jfi7.W007CS.12i  50 
|  e7-W00796~-1>~60 
197-W65765-14  |  50 
211364  I97-W00765-15 
211385  197-WbOWVe" 


211367 
211366 
211361 
211378 


[97-W00765-18 
97-W0O765-19 


50 
50 
SO 

50 
50 


PPB  j 

ppb'X 

ppbT 
ppbT 
'ppb  1 

PPBj"' 

ppb  r 

PPB 


J  


White  PC950-lb0br  No  ID  #~ 


97-W00771-1  i  10  PPB 


7 


[White  PC950^00Q[ 
White  PC950-1060, 
White  PC950-1000 


White 
Whrte" 


White 
White 
White 
White 
White 


NoJD# 
NolD# 


No  ID* 


97-W00771-2  j 
97jW007T%3i 
97-W06771^  1 


PC950-1000 
PCSSOllOOO 
PC950rl6o61 

pogfoiobo 

PC950-1000i 
PC950-1000] 

pcaso-ioodi 


JO 
10 

To 


97-W00771-5 

>7W077iVi5 
&7-W00771-7 


10 

JO 
10 


No|D# 

Nolpf" 

N°JD1 1  97A/V00771  -8.  ,_10  PPB_ 

No  Id  ?  " 

No~D# 


97-W00771-9 
97-W60771-i6 


PPB 
PPB 
PPB 
PPB 


i.  +  


8.1. 


10 
10 


PPB  t 
PPB  I 
PPB 
ppb" 


i  


97-W00771 


r  ijujuj  iy  PPB 
7i-1iriO>PB 
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Sheetl 


LOT#  ID# 


Bottle  Spike 
ID  ¥ 


|Spike 
!  Level 


School 


Blue  139804 
Blue  139804" 


I97-W00753-13I  20  PPB 


Blue  139804 
Blue  139804 


Blue  139804 
Blue  139804 
Blue  1 39804 


7054__ 

7055  :97-W00753-14  !  20 

7056  ;97-W00753-15":  20 
70S?    I97-W00753-16  I  20 

20 
20 
20 


Name 


??!!51?(.e!  Lab  |  Lab 


#  "lvalue 


PPB 


-i  


Name 


PPB 
PPB 


7068  I97-W00753-17 


t    7071  97-W00753-18 
7072  "1 97-W00753^1 9 


Blue  8102013 
Blue  6102013 
Blue  6102013 
Blue6102013 


1584 

"156T 


97-W0Q760-1  20 
97-W00760~2  f 20 


Blue  6102013 


Blue  85013 


1702  r97-W0g76O-3_[_20 
1714  ""]  97-W00766T4  [  20 
_1706~  J  97^W00760-5T' 20 


PPB  j 
PPB 

ppJLl 

I  " 

ppb  r 

PPB  i 

PPB  "  ~ 

PPI 
PPB 


-4- 

I 


i 


14423   .  97-W00760-6  !  20  PPB 


Blue  7027013 
ITue  7027013" 
_&ue7027gi3_ 

Blue  529001 3' 
_Bjue" 529001 3_ 

BXu^'5_290bT3_ 
"Blue52900Ts 


3118 
13860 
3755" 

6366' 
JJ675" 
3018" 
3695" 


I  97-W00760-7  _20 

j  W-w6d76bjT\  20 

.J^7A^^60:9pO 

:975^76ai0i"Jp 

T97-W00760^TTf"  20" 


_White_71890lO_  |  211471 
W6M7|8i0l  OT  21 1 456 


PPB 
PPB 
PPB  I 

IZI 

PPB  I 
PPB  : 
PPB  t 

ppbT 


r 


214448 
211554 


White  7189010  , 
"WhJte"71J9010  '  j 
"White  71 8901 0'T 

White  7l690i0~  'r21 1 723" 


'97^00760-12  20 

3760^l3|""20_  

97-W0076Q-14  [  2o"pPB" 
97-W00760-15";  20  PPB 
PPB 
PPB 

PPB 


•W00760l1^[  20 


-W0076ai7 
211617  :97-W00760-"i8 


20 
"20* 


97 


White  C718901pj" 
"mrte~C71 890107 
WWtelC7189OT0"r 
Whjte_C7Y890i0'7 
White  C7 18901 0'f 
White  C7T890i0  i 
WhteC>i69010 "1 
White  C71  i 


-W00761-1  i  30 
r-WX761-2]  30 

^■woojei-a '  30 

%W0076l'4 !  30 


211803  j  97. 
211131  I  97 
214581  ;  97- 
211195  r97__ 
21 1 458    97-W00761  ~S  f  30 


21J203 
214780 
211815 


97 
97 
97 


•WC0761-6I  30 

woo7"ei"-7  r'30 

WOOteTjfTSo 


 1 

PPB";  ' 
PPB  , 

pPB„l"  _  '  "  1 
PPB  [DllenttafE.S. 
PPB 
PPB 
PPB 
PPB 


±~z— 


± 

4~ 


25 


1. 
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Sheetl 


SFUSD  Spike  Samples 





-4- 


LOT# 


Blue  5290013^ 
Blue  5290013 


Blue  5290013 
'BUje"5290013~ 

Blue  5290013 
Blue  5290013 
'Blue  5290013 
Ji"ue_5290013"* 
Blue  5290013" 

'Blue  5290013" 


Bottle 
ID# 


_^  6362 
!^"6232 
"J  6229" 


Spike  jSpike  i  School  Sample  Lab 
JD#  lvalue]  Name 


ID#  {Value! 


Lab 
Name 


,L 


97-W00752-1 
97-W00752-2" 


10  PPB_i 
10  PPB  • 


— .    ,  97.W00752-3     .  ,  .  _ 

3923  _  jS7^yygo_7524 1  ioppb"]^ 

j  _  3072    j  97-\^752j5tlp  PPB~ 
1  7075  '"T97~W00752-6[1 6  PPB  r'~ 
I  "3836"1  97-W0Q752-7T10  PPB 
i  "  2869  97-W00752-8 


T" 


3877 


4  6282 
i  3497 

"T 


 _  10  PPB 

97~WQ0752-9~!  10~PPB 


-f  


97-WqO752-10| 
97-WX752£lj. 


6304  '97-W00752-12! 


10  PPB 
"10  PPB 
10  PPB 


Blue  702701 3  j  _  2219  _  1 97-W00752-13 
My»  7027013"  i "  3154  ;  97.W0Q752-1 4 
'Blue  7027013 "  f  ~ 3741  ~"  97-W00752-16 


.BJUe.7027013 

Brue~6j020l"3 
"Blue  81 0201 3 


3315  97-W00752-19 


1780 
1558* 


Blue  6085013    i  14415 


10  PPB 

"icTppb" 


10  PPB_ 
10  PPB 


97-W00752-17   10  PPB  ]"" 


97-W6Q752-16|  10  PPB  ? 


± 


._  m          K  ,-*mwMt- 


Blue  5290013 


T"~36§0" 


97-W00753-1  f  20  PPB 


_Bjue7Q27013 
Blue  7027013 


2115    i  97-W00753-2  120  PPB 


._,  "2118  "  j  97:Wo6753-'~"t  20  PPB" 


3Tl" 


Blue6085Q13 
Blye^6l)85013 

^Tei"o2oiy 

.Blue  6102013 

~Bl^eT39e04'' 
Blue  139804" 
Blue  139804~ 


Blue  139804_ 
Blue  139804 


14416 

_i_44ig 
?  "'ikgT 

"j  "1756 

't""7046 
T"  "7050 
"7051 
7052 
7053 


"I  97-W0075£4" 


97-W00753-5 


20  PPB  I 
20  PPB  T 


ft  "(""on  r 


]  97-W00753-e  I  20  PPB 
~"  97-W00753-7  1  20  PPB 


 .« 

I 


4- 


!  97-Wp0753:^ 
T97-WQ0753-9 
"j97-W0Q753-10 
7'"9l^^753jTi 
~*97-"W067~53^2 


T" 


-4— 


20  PPB 
20  PPB 


20  PPB 
^20PPBJ 

20  ppl! 


 h 


 u 
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P.  14/ 


Q  o 


(0 

o 


o 

CD 


CO 


1 1  r 

Tt  O  N 

evi  ■*  r- 


I 


UJ 

t- 

CO 
UJ 


lu 


lu 


LU 


Q 
LU 
00 

m 

ID 

CO 
O 

LL) 


6 


CO 
CM 

ca 


^15 

s  3  u. 


CD 


"S  &  -r 

yog 

<  <  °  s 

^  ffi  8  ^ 

Q  5 

111  Ui 


HI  „  _ 

co  5  a:  F 


CO 


UJ 


LU 


LU 


c 
c 

CP 


ui 
o 
a 
o 


ui 
3 


UJ 


<  £ 


21 


UJ 

CD  _ 
D  li- 


fe ° 
<  ui 
ca  a 


O  IE 


u_  Z 


in 


X 


a; 


CO 


5'  c 


c2 


\ 


7^ 


4 


I 

_5 


UJ 


LU 


CO 


3& 


LU 

4co 


1 

0° 


m 


05 


SI 


UJ 

> 

LU 
O 
LU 


UJ 


LU 


cu 

Q 
UJ 
X 

to 


LU 

IE 


09/22/97    16:59         TX/RX  NO. 9865         P. 01 
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OlO'd         9986'0N  Xd/Xl         69=91  Z6/22/60 


2b,  d3S 
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MICRO  ANALYTICAL  LABORATORIES,  INC. 

5900  HOLLIS  STREET,  SUITE  M,  EMERYVILLE,  CALIFORNIA  M608 
(510)  653-M34  -  (510).  653-13(1  -  FAX 


1063 

Raqucl  Smith 

SFUSD  -  Asbestos  Control  Program 
1551  Newcomb  Avenue,  Rm.  103 
San  Francisco,  CA  94124 


SAMPLE  TRANSFER  FORM 
Samples  Submitted  To: 

FORENSIC  ANALYTICAL 
SPECIALTIES,  INC. 


Total  Samples  77 
AjwlysiiType  GFAA- WATER 


Date  Compiled  9/9/97 

(415)  242-2549 

Fax    (415)  242-2553 

Micro  Sample  ID  # 

Client  Sample  ID# 

Location 

47849-08 

8 

S.F.U.S.D. 
*  GEORGE  WASHINGTON  HS 

47904-09 

#  9 

„  S.F.U.S-D, 
PRESIDIO  MS 

47940-18 

#  18 

S.F.U.S.D. 
♦  SUTROES/CC 

47942-14 

#  14 

S.F.U.S.D. 
-  JAMES  LICK  MS 

 2  

47943-22 

#22 

S.F.U.S.D. 
"»  FRANK  McCOPPINES/CC 

4 

48023-16 

22 

S.F.U.S.D, 
'   ALAMO  ES 

i 

48023-18 

26 

S.F.U.S.D. 
•  ALAMO  ES 

< 
s 

48023-20 

28 

S.F.U.S.D. 
•  ALAMO  ES 

48025-02 

2 

S.F.U.S.D. 
*  CESAR  CHAVEZES 

<s 

48025-13 

13 

S.F.U.S.D, 
'CESAR  CHAVEZES 

1  f 

48026-02 

11 

S.F.U.S.D. 
•  SANCHEZES 

48028-03 

14 

S.F.U.S.D. 
*  $ATE  KENNEDY  CC 

48043-03 

16                         -rso  /s.F.u.s.b. 

WB"/  ALAMO  ES 

<s 

48050-02 

THURGOOD  M.  2 

S.F.U.S.D. 
*  THURGOOD  MARSHALL  HS 

48050-06 

THURGOOD  M.  6 

S.F.U.S.D. 
*  THURGOOD  MARSHALL  HS 

c 

48050-09 

THURGOOD  M.  9 

,  S.F.U.S.D. 

THURGOOD  MARSHALL  HS 

48092-12 

BRET  HARTE  12 

S.F.U.S.D. 
*    BRET  HARTE 

Notes: 


Relinqulihcd  by  «-  __j  i/ntef  iihib 

Received  By 


Dftte/Tlme 


DMe/Tinw 


Received  By 


Dale /Tour 


09/22/97  16:59 


TX/RX  NO. 9865  P. 025 
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MICRO  ANALYTICAL  LABORATORIES,  INC. 

5*0«  HOLL1S  STREET,  SUITE  M.  EMERYVILLE,  CALIFORNIA  94WW 
(519)  633-0824  ■  (31«)  HS3  MI  -  FAX 


1063 

Bruce  Giannini 
S.F.U.S.D. 

1 551  Newcomb  Ave.  Room  206 
San  Francisco,  CA  94124 


SAMPLE  TRANSFER  FORM 

Samples  Submitted  To; 

FORENSIC  ANALYTICAL 
SPECIALTIES.  INC. 


Total  Sample*  77 

Analysis  T>pe  GFAA-WATER 

Ditte  Compiled  9/9/97 


(415)  695-5500 

Fax  (415)242-2553 

IVUVi  v  u  Ull  lyK  mU  ft 

Location 

vu  Lfyi . 

47766-15 

15 

S.F.U.S.D. 
*  JUNFPERO  SERRA  ES 

*-  j 

47766-21 

21 

S.F.U.S.D. 
•  JUNIPER O  SERRA  ES 

s  r 

47782-18 

7-18 

S.F.U.S.D. 
■  PRESIDIO  CC  #7 

<■ 

47782-19 

7.19 

S.F.U.S.D. 
.  PRESIDIO  CC  #7 

1  5 

47784-03 

MCLAREN  #3 

S.F.U.S.D. 
•   MCLAREN  CC 

47785-03 

SUNNYSIDE  #3 

S.F.U.S.D, 
'  SUNNYSIDE  ES 

47786-02 

JEFFERSON  CC  2 

S.F.U.S.D. 
*   JEFFERSON  NURSERY  (CC) 

C  J 

47788-11 

WEST  PORTAL  11 

S.F.U.S.D. 
WEST  PORTAL  ES 

5 

47788-19 

WEST  PORTAL  19 

S.F.U.S.D. 
•  WEST  PORTAL  ES 

47836  1 1 

725-11 

#  S.F.U.S.D. 
"  MISSION  HS 

c  s 

47844-03 

3 

S.F.U.S.D. 
'  CLEVELAND  ES 

47844-05 

5 

S.F.U.S.D. 
-  CLEVELAND  ES 

47844-09 

9 

S.F.U.S.D. 
.  CLEVELAND  ES 

47845-18 

18 

S.F.U.S.D. 
*  MONROE  ES 

47845-19 

19 

S.F.U.S.D. 
4  MONROE  ES 

47845-23 

23 

S.F.U.S.D. 
ftMONROEBS 

47847-27 

27 

S.F.U.S.D, 
»  PAUL  REVERE  ES  /  ANNEX 

"7-4, 

47847-34 

34 

S.F.U.S.D. 
*  PAUL  REVERE  ES/ ANNEX 

47848-07 

7 

.  S.F.U.S.D. 

REDDING  ELEMENTARY 

47849-03 

3 

S.F.U.S.D. 
0  GEORGE  WASHINGTON  HS 

7^1- 

Not**: 
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LABORATORIES,  INC. 
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Raqoel  Smith 

SFUSD  -  Asbestos  Control  Program 
1551  Newcomb  Avenue,  Rm.  103 
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SAMPLE  TRANSFER  FORM 

Samples  Submitted  To; 

FORENSIC  ANALYTICAL 
SPECIALTIES,  INC. 

Total  Samples 
Analysis  Type 
Dace  Compiled 

77 

GFAA-WATER 

(415)242-2549 

Fax    (415)  242-2553 

Micro  Sample  ID  P 

Client  Sample  ID# 

Location 

47642-21 

22 

S.P.U.S.D. 
•  A.R  GIANNINI  JH 

—1 

f 

47691-06 

8 

S.F.U.S.D. 
•  NEWCOMER  HS 

^  1 

47692-02 

2 

S.F.U.S.D. 
*  BENJAMIN  FRANKLIN  JH 

^  er 
<~> 

47726-16 

#33 

S.F.U.S.D. 
.  STEVENSON  ES 

s  r- 

47727-15 

#27 

S.P.U.S.D. 
.  SHERMAN  ES 

>  0 

47728-03 

4 

S.F.U.S.D. 
.  G.W.  CARVER  ES 

•—7 

I 

47728-10 

12 

S.F.U.S.D. 
.  G.W.  CARVER  ES 

47729-07 

7 

S.F.U.S.D. 
.  YICKWOES 

(  j 

47730-03 

4 

S.F.U.S.D. 
•  GARFIELD  ES 

47730-10 

9 

S.F.U.S.D. 
.  GARFIELD  ES 

47739-02 

2 

S.F.U.S.D. 
•  FILIPINO  ED.  CHILD  CTR 

-7 

1 

47740-17 

16 

S.F.U.S.D, 
-  GUADALUPE  ES 

I  1 

47742-05 

5 

S.F.U.S.D. 
■  FRANCIS  SCOTT  KEY  ES 

47743-08 

8 

S.F.U.S.D. 
'  COOPER  CC 

 Hj  

47744-13 

14 

S.F.U.S.D, 
'  MARINA  JH 

47744-16 

17 

S.F.U.S.D. 
•  MARINA  JH 

1  1 

47744-19 

20 

S.F.U.S.D. 
•  MARINA  JH 

47745-14 

14 

S.F.U.S.D. 
•  POTRERO  HILL  JH 

1  3 

47745-24 

24 

S.F.U.S.D. 
.  POTRERO  HILL  JH 

47764-15 

15 

S.F.U.S.D. 
•  JUNJPERO  SERRA 

Notes: 


Rallnqnlihed  b/  """T  Due/ Time  RellpquhhwJ  by 

ReceJxd  By  Dole /Time  Received  By  *" 
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MICRO  ANALYTICAL  LABORATORIES,  INC. 
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Raquel  Smith 

SFUSP  -  Asbestos  Control  Program 
1551  Newcomb  Avenue,  Rm.  103 
San  Francisco,  CA  94124 


SAMPLE  TRANSFER  FORM 
Samples  Submitted  To; 

FORENSIC  ANALYTICAL 
SPECIALTIES,  INC. 


ToUl  Samples 
Analysis  Type 
Dale  Compiled 


77 

GFAA-WATER 
9/9/97 


(415)242-2549 

Fax  (415)242-2553 

Micro  Sample  ID  # 

Client  Sample  XD# 

Location 

47364-19 

19 

0.U.S.T). 
^RATTAN  ES/CC 

47364-23 

23 

SyF.U.S.D. 
i/GRATTANES/CC 

l  0 

47364-31 

32 

S.F.U.S.D. 
UGRATTANES/CC 

47410-06 

6 

S/TU.S.D. 
L5AN  FRANCISCO  COMMUNITY 

47421-05 

5 

S.F.U.S.D. 
V-WILLIAM  DE  A  VILA  ES 

47474-08 

8 

,  &F.U.S.D. 

Sheridan  es 

47476-18 

18 

WOSE'  ORTEGA  ES 

47476-21 

21 

SJOJ.S.D. 
l^TOSE"  ORTEGA  ES 

47483-06 

7 

SJMJ.S.D. 

-CAMEL  WEBSTER  ES 

47483-07 

a 

SyF.U.S.D. 

-Daniel  webster  es 

If 

47521-04 

VVMS  4 

S.F.U.S.D. 
.  VEtTAQON  VALLEY  MS 

47521-07 

WMS  7 

S.F.U.S.D. 
.  VISITACION  VALLEY  MS 

<  > 

47525-04 

JEFFERSON  E.S.  4 

S.F.U.S.D. 
•  JEFFERSON  ES 

1 

47525-14 

JEFFERSON  28 

S.F.U.S.D. 
•  JEFFERSON  ES 

47526-08 

SPRING  VALLEY  8 

S.F.U.S.D. 
•SPRING  VALLEY  ES 

47608-06 

478-6 

S.F.U.S.D. 
•  CLARENDON  ES  #478 

47608-10 

478-10 

S.F.U.S.D. 
•  CLARENDON  ES  #478 

c  r 

47609-13 

722-13 

S.F.U.S.D. 
•MIRALOMAES#722 

6 

47609-14 

722-14 

S.F.U.S.D. 
•  MKALOMA  ES  #722 

V) 

47642-19 

20 

S.F.U.S.D. 
•  AJ».  GIANNINI  JH 

5" 

Notes: 


ReJiwqulihefl  by  s£  I     I  Due /Time 
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Dole /Time 
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Dote  /  Time 
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Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed : 
Date  Reported : 


1908 

M015142 
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09/10/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  : 

Job  ID  #  :  Various  ESD  Num 
Site  :  Micro  Analytical  Lab  


Water 


3901 


jJoU    Vi  '  r  " 1 

Uiilbc 

+VTRT. 

Reference 

47943-22 

39733572 

Pb 

6.44 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239  .2M 

48023-16 

39733573 

Pb 

6,75 

ppb 

5 

-oo 

EPA 

600 

23  9  -2M 

48023-16 

39733574 

Pb 

5.33 

Ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239.  2M 

48023-20 

39733575 

Pb 

<5.00 

Ppb 

5 

.00 

EPA 

€00 

239, ZH 

48025-02 

39733576 

Pb 

<5.00 

PPb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 2M 

48025-13 

39733577 

Pb 

<5.00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239, 2M 

48026-02 

39733578 

Pb 

<5  .00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 2M 

48008-03 

39733579 

Pb 

<5  .  00 

ppb 

5 

.  00 

EPA 

600 

239- 2M 

48043-03 

39733580 

Pb 

<5.00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239-2M 

48050-02 

39733581 

Pb 

15.7 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 2M 

48050-06 

39733582 

Pb 

S.  60 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 2M 

48050-09 

39733583 

Pb 

17.  9 

ppb 

5 

.00 

EPA 

£00 

239 . 2M 

48092-12 

39733584 

Pb 

<5.00 

PPb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 2M 

Karen  de  Sterke,  Laboratory  supervisor 
*  'MRL';  Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method 

Arwlytfcal  result*  and  report*  are  svunita  by  Forensic  Aiuyllcat  al  the  f»ow»»i  of  and  to*  Dm  eacluervs  us*  of  Dm  parson  or  «n»lly  (client)  named  on  aucn  report.  Raeults.  reooru  or 
copies  of  same  will  not  be  released  by  Forens  Ic  Analytical  to  any  third  party  without  prior  written  consent  from  client  Thra  report  applies  only  to  die  aampleltl  taatad.  Supposing 
labor* lory  documentation  to  avails*!*  upon  roquest.  Thh  report  must  not  Pa  reprodvcod  except  In  full  with  approval  from  Forensic  Analytical.  Tho  client  la  «ol*y  retpomnta  tor  the 

use  ana  interpretation  of  last  results  and  reports  request*  i1  from  Forensic  Analytical  Thh  report  must  not  ba  used  by  tho  cllont  to  cblm  product  endorsement  by  uvuw  or  any 
agency  o<  the  U3  Government  Forensic  Analytical  la  not  able  to  wsosa  the  degree  of  hazard  rv (Hitting  from  materials  analyzed  Fonwiafc  Analytical  reaarvaa  the  right  «o  durxK.  of 
samples  after  a  period  of  thirty  days.  The  sample*  wlH  be  disposed  of  according  to  all  etata  and  fariaral  guldellnee. 

San  Francisco  Office:  3777  Depot  Road,  Suite  409.  Hayward,  California  94545  -  Telephone.  510/887-8826  800/827-FASI  Far  510/867-4218 
Los  Angeles  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Rancho  Dominguez,  California  90221  -  Telephone;  310/763-2374    Fax:  310/763-8684 
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Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported ; 


1908 

M015142 

09/09/97 

09/10/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  : 

Job  ID  #  :  Various  ESD  Num 
Site  :  Micro  Analytical  Lab  


3901 


Water 
Final  Report 


Sample  Number 


Lab  Nun      El  em 


Result  Units 


*MRL 


Reference 


47788- 

19 

39733556 

Pb 

12 .  6 

5  , 

00 

EPA 

600 

23  9 . 2M 

47836- 

11 

39733557 

Pb 

<5.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

47844- 

03 

39733556 

Pb 

<5.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

47644- 

05 

39733559 

Pb 

<5.00 

ppb 

5  , 

00 

EPA 

600 

239  .2M 

47844- 

09 

39733560 

Pb 

<5.00 

ppb 

5- 

00 

EPA 

600 

23  9.2M 

47645- 

18 

39733561 

Pb 

<5.  00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

23  9  ,2M 

47845- 

IS 

39733562 

Pb 

*5-00 

ppb 

5- 

00 

BPA 

600 

239. 2M 

47845- 

23 

39733553 

Pb 

<5.00 

ppb 

5  . 

00 

SPA 

600 

2  29.2M 

47847- 

27 

39733564 

Pb 

7.60 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

47847- 

34 

39733565 

Pb 

6.28 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47B48- 

07 

39733566 

Pb 

6.52 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

47849- 

03 

39733567 

Pb 

21.8 

PPb 

5  . 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

47849- 

08 

39733568 

Pb 

*5.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239 ,2M 

47904- 

09 

39733569 

Pb 

<5.  00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

47940- 

18 

39733570 

Pb 

<5.  00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

23  9.2M 

47942- 

14 

39733571 

Pb 

9  .  00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

Karen  de  Ste 

*  'MRL':Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Ami  ftk»l  moults  and  reports  are  germated  toy  Forenelc  Ajiayttcal  il  the  request  of  and  for  the  exclusive  use  of  the  person  Of  entity  {cHent)  named  on  such  report.  Results,  report*  or 
copies  ef  tame  win  net  be  rolaaeed  by  Forensic  Analytical  to  any  third  pjty  without  prior  written  consent  from  etlont  That  report  applies  only  to  the  carnal e(s)  tested.  Supporting 
laboratory  doeumentatlan  r>  available  upon  request.  Th|*  report  must  not  be  reproduced  ucept  In  full  with  approval  from  Forensic  Analytical,  THe  client  t>  soley  reeponelble  for  trie 

u»6  and  interpretation  of  test  restilb  and  report*  requested  from  Forensic  Analytical.  This  report  must  not  be  uteri  by  the  client  to  claim  product  endorsement  by  NVLAP  or  any 
agency  of  the  US  Government.  Forensic  Analytical  Is  not  able  to  assess  the  degree  ef  heard  resulting  from  m» tartan  analyzed.  Koran* Ic  Analytical  reserve*  the  right  to  dispose  ef 
samples  after  a  period  of  twrfy  days,  The  vamplei  will  be  disposed  of  according  to  all  state  and  federal  guidelines. 

San  Francisco  Office:  3777  Oepol  Road,  Suite  409.  Haywa/d,  California  94545  -  Telephone;  510/887-6926  80Q/B27-FASI  Fax:  510/867-4213 
Los  Angeles  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Rancho  Oominguez,  California  90221  -  Telephone:  310/763-2374    Fax:  31 0/783-8664 
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Mr.  Bruce  Giannini 
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Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported  : 


1908 

M015142 

09/09/97 

09/10/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  : 
Job  ID  #  :  Various 
Site 


ESD  Num :  3901 


Water 
Final  Report 


Sample  Number 

Lab  Num 

El  em 

Result 

Units 

Reference 

47742-05 

39733540 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

bra 

f  Aft 

©U  V 

^  Q 

j-  i  p  - 

zn 

47743-08 

39733541 

Pb 

48.6 

ppb 

5  .00 

EPA 

600 

239. 

2M 

47744-13 

39733542 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

47744-16 

39733543 

Pb 

12.9 

ppb 

3.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

47744-19 

39733544 

Pb 

<5.  00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

47745-14 

39733545 

Pb 

15.1 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239 . 

2M 

47745-24 

39733546 

Pb 

28  .7 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

47764-15 

39733547 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

47766-15 

39733548 

Pb 

<5.  00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

47766-21 

39733549 

Pb 

<5.00 

ppb 

5-00 

EPA 

600 

239- 

2M 

47782-18 

39733550 

Pb 

5.29 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239- 

2M 

47782-19 

39733551 

Pb 

13.0 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

47784-03 

39733552 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

477Q5-03 

39733553 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2N 

47786-02 

39733554 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 

2K 

47788-11 

39733555 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239  . 

2M 

1  'MRL':Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

ArwtyUwl  rttvll*  and  reports  are  generated  by  Foranelc  AniyMcal  il  the  request  of  and  for  th»  oxctuatvv  1H  of  Ihg  person  or  anttly  (client)  named  en  euch  raport.  Reaufca,  reports  or 
capiat  af  isme  will  nel  as  released  by  Forensic  Analytical  to  any  third  pvty  without  prior  written  consent  from  client-  TMa  raport  apple*  only  to  tho  ttmpleie)  laatad  Supporting 
laboratory  documentation  Is  i^a>Ubl»  upon  isquaat.  Thai  raport  must  net  ba  reproduced  except  In  full  with  approval  from  Forenelc  Analytical.  Tha  cllant  la  aolay  nasponafcio  for  lha 

use  and  Interpretation  of  test  results  and  report*  r«quMtftd  from  Feranale  Analytical.  This  raport  must  not  be  used  by  the  cllant  to  claim  a  re  duet  enderaamant  by  NVLAP  or  any 
agency  of  the  US  Covammani.  forwnslc  Anarytleal  to  not  able  to  assess  Lha  degree  of  haard  ravtilllrrB  from  materials  analyzed.  Forensic  Analytical  reservee  lha  new  to  mapoaa  cf 
eample-a  after  B  period  of  thirty  day*.  The  sample*  wHI  be  dUpoxod  of  according  to  a*  state  and  federal  guldoUnei 

San  Francisco  Office:  3777  Depot  Road,  Suite  409,  Hayward,  California  94545  -  Telephone:  510/887^8828  800/827.KASI  Fax:  510/887-4218 
Los  Angeles  Office:  2959  Pacific  Commefoe  Drive,  Rancho  Dofninfjuez.  California  90221  -  Tetephone:  310/763-2374    Fax:  310/763  8684 
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Client  Number : 
Report  Number. 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported  : 


1908 

M015142 

09/09/97 

09/10/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  : 
Job  ID  #  :  Various 


ESD  Num :  3901 


Water 

Final  Report 


Sample  Number 

hsb  Num 

Slem 

Result 

Units 

*MRL 

Reference 

47600-10 

39733524 

Pb 

<5-00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47609-13 

39733525 

Pb 

6.35 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47609-14 

39733526 

Pb 

27.2 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47642-19 

39733527 

Pb 

5.49 

PPb 

5-00 

EPA 

600 

23  9 . 2M 

47642-21 

39733528 

Pb 

7.25 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

23  9.2M 

47691-06 

39733529 

Pb 

28.9 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47692-02 

39733530 

Pb 

<B  .00 

PPb 

5.00 

EPA 

600 

239- 2M 

47726-16 

39733531 

Pb 

<5-00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

2  3  9.2M 

47727-15 

39733532 

Pb 

47  .7 

ppb 

5.00 

BPA 

600 

239 . 2M 

47728-03 

39733533 

Pb 

6  .  97 

ppb 

5.  00 

EPA 

600 

239. 2M 

47728-10 

39733534 

Pb 

158 

ppb 

25-0 

EPA 

600 

239 . 2M 

47729-07 

39733535 

Pb 

15.4 

ppb 

5  .  00 

EPA 

600 

23  9  .  2M 

47730-03 

39733536 

Pb 

28.0 

ppb 

5,00 

EPA 

600 

239. 2M 

47730-10 

39733537 

Pb 

28-4 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47739-02 

39733536 

Pb 

6.59 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47740-17 

39733539 

Pb 

16  .6 

PPk 

5  .  00 

EPA 

600 

23  9 . 2M 

Karen  de  Sterke,  Laboratory  supervisor 
'  'MRL':Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Anatytleil  results  ana  reports  an  gtfiinM  by  Forensic  Anaytleal  at  the  request  of  ana  for  me  eKchierve  uee  of  the  person  or  entity  (client)  named  on  sueh  report.  Results,  reports  or 
eopte*  c4  eame  will  not  be  retried  by  Foromki  Analytical  to  any  third  parry  without  prior  written  consent  from  client.  This  report  applies  only  to  the  swnpMs)  tea  led  Supporting 
laboratory  ifocumentaUon  h>  available  upon  request.  Tills  report  muel  not  be  reproduces  except  In  full  with  approval  from  P©f»n*ic  Analytical.  Toe  csenl  «  sole/  responsible  for  trie 

uaa  and  Interpretation  of  teal  results  and  reports  requested  from  Fomrelt  Analytical.  This  report  mu*l  not  be  used  by  the  ellsat  to  claim  product  4rtd0i*»m«nt  by  NVLAP  or  any 
agency  of  the  US  Government.  Forensic  Analytical  Is  not  able  to  as****  the  degree  of  hazard  resulting  from  materials  analyzed.  Fonsncfe  Analytical  rasaMves  tha  right  to  dispute  of 
samples  aftor  a  period  of  thirty  days.  The  samples  wll  be  disposed  of  aeeominf  to  all  stale  and  federal  gulfleUnsa. 

San  Francisco  Office:  3777  Depot  Road,  Suite  409.  Hayward.  California  64545  -  Telephone:  510/887-8828  800/827-FASI  Fax:  510V887-421B 
Los  Anoeles  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Ranctio  Dominguez,  Calffomie  90221  •  Telephone:  310/763-2374    Fax:  310/763-8634 
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Metals  Analysis 

Furnace  AA 


San  Francisco  Unified  School  District 
Mr.  Bruce  Giannini 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported : 


1908 

M015142 

09/09/97 

09/10/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  : 
Job  ID  #  :  Various 


ESD  Num  ;  3901 


Water 
Final  Report 


Sample  Number 

Lab  Num 

El  em 

Result 

Unite 

Reference 

47364-19 

39733508 

Pb 

586 

ppb 

100 

EPA 

600 

239 . 2M 

47364-23 

39733509 

Pb 

10.3 

Ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47364-31 

39733510 

Pb 

31.8 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47410-06 

39733511 

Pb 

cS  .00 

ppb 

5-00 

EPA 

600 

23  9.2M 

47421-05 

39733512 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47474-08 

39733513 

Pb 

<5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239  .  2M 

47476-19 

39733514 

Pb 

44  .8 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47476-21 

39733515 

Pb 

6.48 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239  ,2M 

47483-06 

39733516 

Pb 

11.9 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47483-07 

39733517 

Pb 

34  .  8 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239 . 2M 

47521-04 

39733518 

Pb 

■c5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239.  2M 

47521-07 

39733519 

Pb 

O  .00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239 -2M 

47525-04 

39733520 

Pb 

6-77 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47525-14 

39733521 

Pb 

21.3 

Ppb 

5,00 

EPA 

600 

239. 2M 

47526-08 

39733522 

Pb 

8.91 

PPb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

47608-06 

39733523 

Pb 

c5.00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

Karen  de  Ster^ceJ^i 


pervisor 


*  'MRL'.Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Aiuiyuetl  results  and  repgrtj  are  gaiwatad  by  Forensic  Anayllcal  al  tha  request  o>  and  lac  the  exeiusrvo  use  at  In*  person  or  *nUty  (ellenO  unwl  on  men  report  RmuIu,  rtpom  or 
copies  or  *?mo  will  not  be  releasad  by  Forensic  Analytical  to  any  third  party  without  prior  written  corwanl  from  cllant.  This  report  applies  only  to  trw  wnvkHt)  tatlad.  Supporting 
llboratory  documentation  Is  available  upon  request-  This  ropoct  must  not  b*  reproduced  except  In  full  with  approval  from  FonralC  Analytical.  Tn*  client  I*  *el*y  r*»pomlbl*  Km  ttxi 

us*  am)  Interpretation  ot  teal  results  and  report*  r*qu**t*d  from  Forenelc  Anar/DcaL  This  report  must  not  b*  used  by  th*  cltonr  to  claim  product  *ndora*m«n(  by  NVLAP  or  any 
aflancy  of  tha  LIS  Government.  Forensic  Analytical  I*  not  ibis  to  aaseaa  the  degree  of  huard  resulting  from  matartaH  analyzed.  Foreratlc  Analytical  raearvee  the  right  (o  dlepoee  of 
samples  afttir  a  period  of  thirty  days.  The  sample*  will  ba  deposed  or  according  to  al  *tat*  and  federal  gukUNne*. 

San  Francisco  Office:  3777  Depot  Road,  Suite  409,  HaywarrJ,  California  94545  -  Telephone'  510/887-8828  800/827-FASI  Fax-  510/887-4218 
Los  Angeles  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Rancho  Domlnguez,  California  90221  -  Telephone:  310/763-2374    Fay.  3 1 0'763-e6S-» 
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Metals  Analysis 

Furnace  AA 


S.F.  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported  : 


1198 

M014972 

08/30/97 

09/03/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 


ESD  Num :  3901 


Water 

Final  Report 


Sample 

Number 

Lab  Num 

Elem 

Result 

Units 

*MRL 

Reference 

01 

39732603 

Pb 

29.9 

ppb 

5 .  00 

EPA 

600 

239. 2M 

02 

39732604 

Pb 

24.2 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

23  9 .2M 

03 

39732605 

Pb 

20.0 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

04 

3S732606 

Pb 

14.5 

PPb 

5.00 

EPA 

600 

239  .  2M 

05 

39732607 

Pb 

13  .0 

PPb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

06 

39732608 

Pb 

8.12 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239  .2M 

07 

39732609 

Pb 

14.0 

Ppb 

5.00 

EPA 

600 

239 . 2M 

08 

39732610 

Pb 

8  .  98 

ppb 

5.  00 

EPA 

600 

239. 2M 

09 

39732611 

Pb 

12.3 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

10 

39732612 

Pb 

21.3 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

11 

39732613 

Pb 

<5  .00 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239  .2M 

12 

39732614 

Pb 

17  .  3 

PPb 

5.  00 

EPA 

600 

239. 2M 

13 

39732615 

Pb 

87  ,  0 

ppb 

10.0 

EPA 

600 

239. 2M 

14 

39732616 

Pb 

5  .77 

ppb 

5.00 

BPA 

600 

239-2M 

15 

39732617 

Pb 

6.05 

ppb 

5  .00 

EPA 

600 

239. 2M 

Karen  de  Sterke,  Laboratory  supervisor 

'  'MRL': Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Analytical  reeulle  and  reports  am  generated  by  Forensic  AnayHcaJ  at  U16  request  of  and  for  the  exclusive  uU  erf  ma  aantifi  at  entity  (eUoni)  named  on  such  repot.  Results,  reports  or 
copiei  ol  same  will  not  be  rgUwaed  by  Foremle  Analytical  to  any  third  party  without  prior  written  Cornell!  from  client.  This  report  appDea  only  bathe  *»mpto(j)  tasted.  Supporting 
laboratory  doovnentadon  U  available  upon  reoueaL  Thia  report  tnuet  not  be  reproduced  except  In  full  wtlh  approval  from  Forensic  Analytical.  The  client  It  calay  responsible  for  the 

uso  and  Interpretation  of  tost  result*  and  reports  requeued  from  Forensic  Analytical.  This  report  must  ml  be  used  by  the  client  to  eta  art  product  endorsement  by  NVLAPer  any 
agency  crt  the  US  Government.  Feranilc  Analytical  le  not  able  to  assets  the  degree  of  hazard  resulting  from  materials  analyzed.  Forensic  Analytical  raiaiVM  the  right  to  dispose  of 
simples  after  a  period  of  thirty  days.  The  wmpii»  will  be  disposed  of  according  to  a"  state  and  federal  guideline*. 

San  FranciSCO  Office:  3777  Depot  Road,  Suite  409.  Hayward,  California  94545  -  Telephone:  510/887-8828  800/827-FASI  Fast:  510/887-4216 
Los  Angeles  Office;  2959  Padflc  Commerce  Drive.  Rancho  Dominguez,  California  90221  -  Telephone:  310/763-2374    Fax:  310/763-8684 
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Metals  Analysis 

Furnace  AA 


S.F.  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported  : 


1198 
MO 15053 
09/04/97 
09/05/97 
09/22/97 


Purchase  Order*  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 
Site  ;  Sequoia  Analytical 


ESD  Num :  3901 


Water 

Final  Report 


Sample  Number 

Lab  Num 

Elem 

Result 

Units 

*MKL 

Reference 

1 

39733055 

Pb 

<5.00 

ppb 

5 

.00 

EPA  600  23  9.2M 

2 

39733056 

Fb 

<5.00 

ppb 

5 

.00 

EPA  600  23  9.2M 

3 

39733057 

Pb 

27.2 

ppb 

5 

.00 

EPA  600  239. 2M 

i 

3973305B 

Pb 

15.2 

ppb 

5 

.00 

SPA  600  23  9.2M 

Karen  de  Ste 


pervisor 


'  'MRL';Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Analytical  results  and  report*  ara  generated  by  Forensic  Amylleal  at  the  request  of  and  lot  the  exclusive  uee  ol  tr\»  person  or  entity  (ciwrrg  namtdon  tucn  report.  RceuUs  reports  cm 
copies  M  same  will  not  De  released  by  Fonarwlc  Analytical  le  iny  IMrd  party  without  prior  written  consent  from  client  This  report  applies  only  to  (he  ea/npii(j>)  tested  supporting 
laboratory  documeniallon  I*  available  upon  request.  This  report  mutt  not  ba  reproduced  except  in  hiU  with  approval  tram  Rjronsk  Analytical  Tha  cU.nt  Is  soley  reeporweji*  tor  the 

us»  and  Interpretation  of  teat  reiuta  and  report*  requested  from  Forensic  Analytical.  Thta  report  must  not  ba  used  by  tna  dent  to  etokm  product  endorsement  by  NVLAf  or  am 
>oency  of  the  US  Government  Forensic  Analytical  Is  not  able  to  assess  tna  degree  of  hazard  resulting  from  mate  (lata  anatyied.  Forensic  Analytical  nMervae  (he  right  lo  dispose  or 
eameles  after  a  period  of  thirty  days.  The  samples  wll  be  disposed  of  according  lo  all  state  and  federal  euMellnea. 


San  Francisco  Office:  3777  Depot  Road.  Suite  409,  Hayward,  California  94545  -  Telephone:  510/887-8828  800/82?  FASI  Fax.  510/837-4218 
Los  Angeles  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Rancho  Domlnguez,  California  90221  -  Telephone:  310/763-2374  Fax:310763-868-1 
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Furnace  AA 


S.F.  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported  : 


1198 

M015054 

09/04/97 

09/05/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 
Site  :  Sequoia  Analytical 


ESD  Num  :  3901 


Water 

Final  Report 


Sample  Number 

Lab  Num 

Elem 

Result 

Units 

*MRL 

Reference 

1 

39733059 

Pb 

5.42 

PPb 

5 

.00 

BPA  600  239-2M 

2 

39733060 

Pb 

19-2 

ppb 

5 

.00 

EPA  600   23  9.2M 

3 

39733061 

Pb 

<5.00 

PPb 

5 

.00 

EPA  600  239. 2M 

4 

39733062 

Pb 

46  .  6 

ppb 

5 

.00 

EPA  600  239- 2M 

Karen  de  Sterke,  Laboratory  supervisor 
'  'MRU': Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Analytical  result*  and  mparts  are  general*!)  by  forensic  Anayllcal  it  the  request  gf  end  lor  the  exclusive  use  or  the  person  or  entity  (dent)  named  on  such  report.  Results,  reports  or 
copies  of  same  will  not  be  released  by  Forensic  Analytical  to  any  third  party  without  prior  written  content  from  client.  ThM  report  applies  only  to  ttw  sampto(s)  tested.  Supporting 
laboratory  documentation  Is  available  upon  request.  TrtU  report  muet  not  be  reproduced  except  In  tun  with  approval  from  Forensic  AnetyUcai.  The  client  Is  aoley  responsible  lor  the 

use  and  interpretation  of  test  results  and  reports  requested  from  Forensic  Analytical.  This  report  must  not  be  uted  by  the  client  *o  claim  product  endorsement  by  NVLAP  or  any 
agency  el  tne  us  Government.  Forensic  Analytical  I*  not  able  to  auoaa  the  degree  of  hazard  resuMnc;  from  materials  analyzed-  Poransk  Analytical  reserves  the  right  lo  dispose  of 
samples  after  a  period  of  thirty  days.  The  samples  win  be  disposes  of  according  to  all  state  and  federal  guideline*. 

San  Francisco  Office:  3777  Depot  Road,  Suite  408,  Hayward,  California  94545  -  Telephone:  510/887-5626  600/627-FASl  Fax:  510/887-4218 
Los  Angeles  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Rancho  Dominguez,  California  90221  -  Telephone:  310/763-2374   Fax:  310/763-8684 
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Metals  Analysis 

Furnace  AA 


S  F  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number. 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  ; 
Date  Reported : 


1198 

M014891 

08/27/97 

08/28/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 
Site  :  Sequoia  Analytical  


ESD  Num  ;  3901 


Water 

Final  Report 


Sample  Number 

Lab  Num 

Elem 

Result 

Units 

*MRL 

Reference 

01 

39732227 

Pb 

0.02 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239. 2M 

02 

39732228 

Pb 

6.07 

ppb 

5.00 

EPA 

600 

239  .2M 

03 

39732229 

Pb 

12.3 

ppb 

5.  00 

BPA 

600 

239. 2M 

04 

39732230 

Pb 

31.4 

ppb 

5,00 

EPA 

600 

239. 2M 

05 

39732231 

Pb 

21.3 

ppb 

5  .00 

BPA 

600 

239. 2M 

06 

39732232 

Pb 

22.0 

ppb 

5.00 

BPA 

600 

239. 2M 

07 

39732233 

Pb 

69  .  0 

25-0 

EPA 

600 

239. 2M 

Karen  de  SterRe,  Laboratory  Supervisor 
*  'MRL':Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

A/v»rjUeal  reuufu  and  report*  in  gerteratod  by  F«rvn»k  Ansy  deal  it  the  rawest  of  and  for  the  excljehre  uu  or  the  perton  gr  ondly  (client)  nun**  on  euch  repot  Results,  raporu  or 
cop  lea  of  same  wai  not  be  released  by  Forertsl«  Analytic*!  to  any  third  party  without  prior  written  consent  rrom  cMnL  tm«  report  applies  onry  to  the  sample(oj  km  tea  Support)  i>o 
laboratory  oocum«rrt»t)on  It  available  upon  request  This  report  mint  not  t»  rsproducsd  excapl  In  full  wilt)  approval  from  form*.  Aruiyrkji.  The  client  la  aotay  mpombK  for  the 

uw  and  Interpretation  ol  test  reauKs  and  reports  requested  from  Forensic  Analytical-  ThJ»  report  must  not  be  used  by  tlta  cltant  to  claim  product  andonarnant  by  NVLAP  or  My 
agency  of  the  US  Government.  Forensic  Analytical  Is  not  able  to  a«»ea«  the  degree  of  hazard  respiting  from  materials  arutyied.  Forensic  Analytical  imitvu  ih*  rJpM  lo  ditpoaa  ol 
samples  after  a  period  of  thirty  days.  The  samples  will  be  dlapoeed  or  accord  big  to  all  slats  and  federal  sirfdeflnee. 

San  Francisco  Office;  3777  Oepol  Road.  Sulie  409,  Hayward.  California  04545  -  Telephone;  510/887-8828  600/B27-FASI  Fax:  510/887-4218 
Los  Angetes  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Rancho  Dorrtinguoz.  California  90221  -  Telephone.  310/763-2374    Fax' 31 0/763-8664 
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Metals  Analysis 

Furnace  AA 


S.F.  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1 551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported  : 


1198 

M014333 

08/08/97 

08/08/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 
Site  :  1 L  Bottle  QC 


ESD  Num  :  3901 


Water 

Final  Report 


Sample  Number 

Lab  Num 

El  em 

Result 

Unite 

*MRL 

Reference 

Lot 

#6085013-1 

39729480 

Pb 

<5 

.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

Lot 

#7027013-1 

39729461 

Pb 

<5 

.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

Lot 

#7027013-2 

39729482 

Pb 

<5 

.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

Lot 

#5290013-1 

39729463 

Pb 

<5 

.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

Lot 

#5290013-2 

39729434 

Pb 

<5 

.  00 

ppb 

5- 

00 

EPA 

600 

239 .2M 

Lot 

#5290013-3 

39729485 

Pb 

<5 

.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

Lot 

#6102013-1 

39729486 

Pb 

<5 

.00 

ppb 

5. 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

Lot 

#6102013-2 

39729487 

?>b 

<5 

.00 

Ppb 

5  . 

00 

EPA 

600 

239. 2M 

Karen  de  Sterl 


pervisor 


'  MRL';Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Analytical  results  and  reports  are  generated  by  Forensic  Aruytlcal  at  the  fmumi  of  and  for  (tie  exclusive  use  of  the  person  or  entity  (client)  named  on  such  report  Ruub,  reports  or 
co* to i  arf  sams  wlH  noi  be  rslsased  by  Forensic  Analytical  to  any  third  party  without  prior  written  consent  from  cllenl.  This  report  applies  only  to  Via  sample|s)  tasted.  Supporting 
laboratory  documentation  tj  available  upon  request.  This  report  must  not  be  reproduced  oxcopl  in  full  with  approval  from  Forensic  Analytical.  The  client  Is  soley  responsible  for  the 

use  and  Interpretation  of  tost  result*  and  reports  requested  from  Forensic  Analytical.  This  report  must  not  be  used  by  the  client  to  claim  product  endorsement  by  NVLAP  or  any 
jgoncy  of  the  US  Government  Forensic  Analytical  Is  net  able  to  assess  ths  detrrse  of  hazard  resulting  from  materials  analyzed.  Forensic  Analytical  raservo*  the  right  to  dispose  o( 
samples  after  ■  period  of  thirty  days.  The  samples  will  bs  disposed  of  according  to  all  slats  and  federal  guidelines. 

San  Francisco  Office.  3777  Depot  Road,  Suite  409,  Hayward.  California  94545  -  Telephone;  510/867-8828  800/827-FASI  Fax:  510/8B7-4218 
Los  Angeles  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive.  Rancho  Dominguez.  Carifomia  90221  -  Telephone;  310/763-2374    Fax:  310/763-8684 
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Metals  Analysis 

Furnace  AA 


S.F.  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received : 
Date  Analyzed  ; 
Date  Reported  : 


1198 
M014414 

08/12/97 
08/13/97 
09/22/97 


Purchase  Order#  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 
Site  :  1L  Bottle  QC 


ESD  Num  :  3901 


Water 

Final  Report 


Sample  Number 

Lot  #139804-1 
Lot  #139804-2 


Lab  Num 


El  em 


Result  Units 


*MRL 


Reference 


39729910  Pb 

39729911  Pb 


<5.00         ppb  5.00       EPA  600  23  9.2M 

<5.  00         ppb  5.00       EPA  600  239. 2M 


Karen  de  Sterke,  Laboratory  supervisor 
'  'MRL'tMethod  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Analytical  results  and  report*  tit  generated  by  Forensic  Anaytteal  at  the  request  ot  and  for  the  exclusive  use  of  the  person  or  entity  (client)  nam**  on  euch  report  R*w<b>.  report*  or 
copks  ol  um  wll  net  »s  nliuM  try  Forensic  Analytical  to  any  third  party  without  prior  written  consent  from  client  Thl»  report  applies  only  to  the  eamplefe)  IHU1  Supporting 
laboratory  documentation  Is  available  upon  request.  This  report  must  not  ba  reproduced  except  In  full  with  approval  from  Foron»k  Analytical  The  cNenl  M  aoley  reeponitiie  (or  tfw 

use  and  Interpretation  of  teat  results  and  report*  ret) wiled  from  Forensic  Analytical.  This  report  must  not  be  used  by  the  client  to  claim  product  endorsement  by  NVunP  or  any 
agency  of  the  US  Government.  Forensic  Analytical  Is  not  ablo  tp  assess  the  degree  of  hazard  resulting  from  materials  analyzed.  Forenale  Analytical  reMrve*  the  rtghl  to  diapoae  of 
samples  after  a  period  M  tmrty  days.  Tha  samples  will  bo  disposed  of  according  to  all  stale  and  federal  gutdelfoea. 

San  Francisco  Office:  377?  Depot  Road.  Suite  409,  Hayward.  California  94545  •  Telephone:  510/887-8328  B00/827-FASI  Rax  510/38'  4218 
LOs  Angeles  Office;  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Rancho  Domlnguez,  California  90221  -  Telephone:  310/763-2374    Fax.  310/763-86B4 
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Metals  Analysis 


Furnace  AA 


S.F.  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received : 
Date  Analyzed  : 
Date  Reported  : 


1198 

M014639 

08/19/97 

08/19/97 

09/22/97 


Purchase  Order*  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 
Site  :  1L  Bottle  QC 


ESD  Num  :  3901 


Water 

Final  Report 


Sample  Number 

U>T#C7 18  90 10-1 
LOT#C7189010-2 


Lab  Num      El am 

39730990  Pb 

39730991  Pb 


Result  Iftiits 


+MRL  Reference 


<S.OO         ppb  5.00       EPA  600  23  9 ,2M 

<S.OO         ppb  5.00       BP A  600  239. 2M 


Karen  de  Sterke,  Laboratory  supervisor 
*  'MRL':Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Analyucil  results  and  reports  are  gtnmnau)  by  Foroitk  Anaytlcal  M  tha  request  at  and  lor  the  axe  luahrs  imp.  of  Bui  parson  or  entity  (client]  named  on  Mich  report.  RmuM,  reports  or 
co ci»i  oi  Hmj  win  not  be  released  by  Foranele  Analytical  to  any  Ultra  party  whjvjuI  prior  written  consent  from  client  TWt  raoort  applies  Only  to  the  sample's)  tested.  Supporting 
laboratory  documentation  M  available  upon  request  TN*  report  mutt  not  t>«  reproduced  except  m  full  writi  approval  from  Forensic  Analytical  The  client  I*  soloy  responsible  for  the 

use  and  Interpretation  of  teal  results  and  reports  requested  from  Fore  rule  Analytical.  Trite  report  must  not  be  used  by  the  client  lo  claim  product  endorsement  by  HVLAP  or  any 
aoeney  or  me  US  Government.  Forensic  Analytical  It  not  able  to  assess  the  degree  of  hazard  resulting  from  malar  lata  analyzed.  Forensic  Analytical  reserves  the  rtpW  to  dispose  of 
samples  after  i  period  o'  thirty  days.  The  sample*  wHI  be  disposed  of  according  to  all  slat*  and  federal  guidelines. 

San  Francisco  Office:  3777  Depot  Road,  Suite  409,  Hayward,  California  94545  -  Telephone:  510/887-8628  800/827-FASI  Fax:  510/387-4218 
Los  Angeles  Office;  2959  Pacific  Cornmerce  Drive,  Rancho  Domingue?,  California  90221  -  Telephone:  310/763-2374   Fax:  310/763-8684 
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Metals  Analysis 

Furnace  AA 


S.F.  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number 
Date  Received  : 
Date  Analyzed : 
Date  Reported : 


1198 

M014659 

08/20/97 

08/21/97 

09/22/97 


Purchase  Order*  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 
Site  :  1L  Bottle  QC 


ESD  Num :  3901 


Water 
Final  Report 


Sample  Number 

LOT  #7169010-1 
LOT  #7189010-2 
LOT  #7189010-3 
LOT  #7189010-4 
LOT  #7189010-5 
LOT  #7189010-6 
LOT  #7189010-7 
LOT  #7189010-8 


Lab  Num  El  en 

39731087  Pb 

39731088  Pb 

39731089  Pb 

39731090  Pb 

39731091  P*> 

39731092  Pb 

39731093  Pb 

39731094  Pb 


Result  Units 


<5.00 
<5.00 
<5.00 
<s.oo 
*5.00 
<5.0Q 
<5.00 
cS.OO 


ppb 
ppb 
ppb 
ppb 
PPb 
ppb 
PPb 
ppb 


*MRL  Reference 

5.00  EPA  600  239.2M 

5.00  EPA  600  239. 2M 

5.00  EPA  600  23  9 . 2M 

5.00  EPA   600  239 . 2M 

5.00  EPA  600  239, 2M 

5.00  EPA  600  23  9.2M 

5.00  EPA  600  239. 2M 

5.00  EPA  600  239. 2M 


Karen  de  Sterke,  Laboratory  supervisor 
?  'MRU:  Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Analytical  results  and  reports  arc  gonarated  by  Forensic  Anaytkalat  th*  request  of  and  for  tlx  exclusive  UB*  of  tn*  person  or  entity  (Client)  lUnmd  on  such  report.  R nulla,  report*  or 
COOIee  Of  arm  will  nsl  be  released  by  Forensic  Analytical  to  any  third  party  without  prior  written  consent  from  client.  This  report  *PfJlh»*  only  to  Mm  samplers)  tasted.  *upportlnu 
uoora tory  documentation  Ic  available  upon  request  This  report  must  not  be  reproduced  except  In  lull  wlln  approval  ham  Forensic  Analytical.  The  client  u  aotsy  responsible  lor  ps» 

use  and  Interpretation  61  teal  results  and  rnports  requostsd  from  Forensic  Analytical.  This  report  must  not  be  used  by  th«  client  to  claim  product  «ndor»«menl  by  NVIAF  or  any 
■Ssncy  at  trie  US  Government,  Forensic  Analytical  Is  notable  ts  mmh  the  defense  of  hazard  resulting  from  materials  analyzed.  Forensic  Analytical  reserves  the  right  to  dispose  of 
sarnpWs  alter  e  period  of  thirty  days,  The  sample*  wHI  be  disposed  of  according;  to  all  statu  and  federal  guideline*. 

San  Francraco  Office:  3777  Depot  Road,  Suite  409,  HaywEtrd,  California  94545  -  Telephone:  510/B87-8628  800/827-FASI  fax:  510'B67-4218 
Los  Angeles  Office:  2959  Pacific  Commerce  Drive,  Rancho  Dominguez,  California  90221  -  Telephone:  310/763-2374    Fax  310^63-8684 
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Metals  Analysis 

Furnace  AA 


S.F.  Unified  School  District 
Asbestos  Control  Division 
1551  Newcomb  Avenue 
San  Francisco,  CA  94124 


Client  Number : 
Report  Number: 
Date  Received  : 
Date  Analyzed : 
Date  Reported : 


1198 

M014793 

08/25/97 

08/27/97 

09/22/97 


Purchase  Order#  :  ER90180 
Job  ID  #  :  Proposal  #2601 
Site  :  1L  Bottle  QC 


ESD  Num  :  3901 


Water 

Final  Report 


Sample  Number 

Lab  Num 

El  am 

Result 

Units 

•MRL 

Reference 

LOT 

#09501000- 

1 

39731772 

Pb 

<5. 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

LOT 

#09501000- 

2 

39731773 

Pb 

<5- 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

LOT 

#09501000- 

3 

39731774 

Pb 

<5. 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

LOT 

#09501000- 

4 

39731775 

Pb 

<5. 

00 

Ppb 

5 

.  00 

EPA 

600 

239  . 

2M 

LOT 

#09501000- 

5 

39731776 

Pb 

<S  . 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

LOT 

#09501000- 

6 

39731777 

Pb 

<5. 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239, 

2M 

LOT 

#09501000- 

7 

39731778 

Pb 

<5. 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

LOT 

#09501000- 

e 

39731779 

Pb 

<5  . 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239, 

2H 

LOT 

#09501000- 

9 

39731780 

Pb 

<5. 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

LOT 

#0950100010 

39731781 

Pb 

<5, 

00 

ppb 

5 

.00 

EPA 

600 

239. 

2M 

Karen  de  Ster! 


pervisor 


'  'MRL':Method  Reporting  Limit  gives  the  lower  limit  of  numerical  reliability  for  this  analytical  method. 

Anarytlca  I  mult*  and  report!  are  generated  by  Forantlc  Anayllcat  at  the  requcet  or  and  for  Um  eiectimlva  u**  of  ifo  pvrwn  or  vnltty  (client)  named  on  auen  report.  RoxtiH*.  r sports  or 
copki»  of  um  will  nor;  hs  roiaamd  by  R>r9n,ic  AnjlyUcjl  to  any  third  party  without  prior  written  consent  from  client  This  report  applies  only  to  the  »ampie(»)  tested.  supporting 
laboratory  documentation  le  available  upon  request  This  report  mutt  not  bo  r  op  routed  except  In  full  with  approval  from  Fore  rale  Analytical.  The  client  1*  soley  responefele  for  the 

use  and  Interprelatlon  of  teel  reaulti  uil  reports  repeated  from  Forensic  Analytical  This  report  must  net  bo  used  by  Ihtcllenl  to  cutn  product  endorsement  by  NVLAP  or  any 
agency  of  the  US  Cdvmnmtut  Fpr«n«c  Analytical  la  not  able  to  aisesi  the  degree  of  hazard  reaumng  from  material*  analyzed.  Forms Ic  Analytical  reeetvee  me  right  to  dispose  of 
samples  after  a  period  of  thtty    J%  The  sample*  wl»  be  disposed  of  according  to  an  ante  and  federal  guide  fines. 
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Appendix  E 
Lab  QA/QC  Reports 


5ao  M.nnnsco  Umliccl  School  Q.mmci  bFUbDi 

;  C;,(i  in  Orinktno  W.lt^C-S.linOltO'i   •*'  •-   4,11  ''■       '''-Al1        •"  1 


LEAD  rs  WATER  SAMPLE  FORM  £  CHAIN  OF  CUSTODY 
jucrucuoa  to  tab:  Fax  minis  ONLY  :o: 

5.  Giannim  of  SFUSD  ®  415-*»S-5667  ana  C.  3iu  ox  SCA  >4  S10«*4ft-333« 


t 


*^»ORATCRY;  5E0U01A  /  MICROANALYTICAL 


\ 


PBOMMS)  550-j6«*-5600       ^ATg;  g^/      /  97  j 
-wpmnoim  »muL\  COTTRACT  *I*B  SFttSO 


.1   STTT:  \ 


1  STTT  TtL£;   naiar  Sampling 

';  i  i  i  MDr-freatj.pl ft  or 

j    INSPECTOR;    7}/L     /     ^?r^A  1  »*CD7-WAtar-<;ooi-«a  2? 

^  1 SD?-S 


SFUSD  PO 


-sin*;  nr 
(SF-Sxn*  Ftucat 

ijprrrowi  ones/ 


SAMP  LL  agg: 
a  -  Blanx 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


3 

a: 


!5  5  50 


CL  1  i    J  1 

! 

1        !  I 

I 

1 

III  1 

I 

HI! 

i 

1 

 j 
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V6€U 

08/29/97    17:44         TX/RX  NO. 9320  I 


RGA  ENV  INC 


PAGE  02 


San  Fransisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
Lead  in  Dr hiking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  S/P. 


LEAD  iy  WATER  SAMPLE  FORM  AiVD  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  lab:  FAX  results  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-965-5667  and  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328 


SFUSD 

ASBESTOS,  INDUSTRIAL  HYGIENE, 
ENVIRONMENTAL  PROGRAMS 


SITE: 


77? 


SITE  FILE:  Water  Sampling 

Lead 


INSPECTOR:  Qfr  FIRM:^V 
WORK  ORDER  Si     SFUSD  PO 


4$m 


LABORATORY:  SEQUIOA  /  MICROANALYTICAL 

PHONE:  (S)  650-364-9600       DATE:  /<T  7  f  I  1997 
(M)  310-653-0824 

TURNAROUND  Tr?vfE:  PER  CONTRACT  WITH  SFUSD 


Graphite  Furnace  AA  EPA  239.2  

B-Blaalc 


FIXTtTRE  TYPE: 

DF-Dniriting  Fcimtain 
MDF-Multiple  DP 
WCDF-Wt*:  Cooled  DF 
SDP-SInk  DF 
SF-S!nk  Ftucet 


S-Splked 
F-F*ttt  Draw 


Sample  U 

D 
A 

Y 

DATE 

TIME 

■fTOKSH 

TYPE 

SPACE/ 
LOCATION 

SAMPLE 

TYPE 

FLUSH 
TIME 

NONUSE 

TIME 
 3 

**  A- 

r— ■ 

I* 

F 

.5  f 

I  c 

L 

93c 

(3 

— i 

> 

7 

7 


I* 

If 

""SO* 

£6^ 

5ao^ 

 I 

rf 
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Sao  Fransisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
Lead  in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  S/P. 


LEAD  LV  WATER  SAMPLE  FORM  AM)  CHAIN  OF  CUSTODY 

Instruction  to  lab:  FAX  results  ONLY  to: 

B.  Gianniai  of  SFUSD  @  415-965-5667  and  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328 


f*1  * 


SFUSD 

ASBESTOS,  INDUSTRIAL  HYGIENE, 
ENVIRONMENTAL  PROGRAMS 


SITE:   UKf_ 

SITE  FILE:  Water  Sampling 


Lead 


INSPECTOR:      Qfc  FIRM:^-^ 


WORK  ORDER  #:    SFUSD  PO 


LABORATORY:  SEQUIOA  /  MICROANALYTICAL 

PHONE:  (S)  650-364-9600       DATE:  &    7  C  /W 
(M)  3 10-653-0824 

TURNAROUND  TIME:  PER  CONTRACT  WITH  SFUSD 


Graphite  Furnace  AA  EPA  239.2  


HXTUftfi  raF 
DF-DrinWng  Fountain 
MDF-Muliip!e  DP 
WCDF-Wew  Cooled  DF 
5D?~Slnk  DF 


B-B1anV 
S-Spliced 


7, 


I  Sample  # 

D 
A 

Y 

DATE 

TIME 

TYPE 

SPACE/ 
LOCATION 

SAMPLE 

TYPE 

FLUSH 
TIME 

NONUSE 
TIME 

F 

j 

ft 

I 

i 

5 

»  i 

j  ■ 

4ft 

F 

6 

c 

< 

!  « 

tf/f 

c 

f 

/?&> 

> 

RELINQUISHED  BY:  Ka/C^ 
Date /Time;  /p/7%  
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RECEIVED  BY:. 
Date  /  Time: 
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\iu  PC-  M 


02/23/1396     03:23         518-5«17-1 933 


RGA  ENV  INC 


PAGE  02 


Sao  Fnrasisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
Lead  in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  S/P. 


LEAD  IS  WATER  SAMPLE  FORM  AND  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  lab:  FAX  results  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-965-5667  and  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328 


SFUSD 

ASBESTOS,  INDUSTRIAL  HYGIENE, 
ENVIRONMENTAL  PROGRAMS 


SITE: 


SITE  FILE:  Water  Sampling 

Lead 

INSPECTOR:    *U  C  FIRM:ttrfr 


'Ml 


LABORATORY:  SEQUIOA  /  MICROANALYTICAL 

PHONE:  (S)  650-364-9600       DATE:/V/£    /  1997 
(M)  310.6*53-0824 

TIJRNAROT  FND  TIME:  PER  CONTRACT  WITH  fin  JSP 


Graphite  Furnace  AA  EPA  239I5 

FHfTTTRE  TVPR^" 


WORK  ORDER  #:     SFUSD  PO 


DF-Drxifcing  Fountain 
MDF-Muliiple  DP 
WCDF-Wner  Cooled  DF 
SD?~Slnk  DF 
SF-S!nkF»uo« 


B-BluV 
S-Spiked 
F-Firtt  Draw 


3^ 

Sample  #  ! 

D 
A 
Y 

DATE 

TDvfE 

TYPE 

SPACE/ 
LOCATION 

SAMPLE 
TYPE 

FLUSH 
TIME 

NONUSE 
TIME 

1  'W 

/*/r 

P 
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LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &.  CHAIN  OF  CUSTODY 
-iKmcuoa  to  tab:  Fax  reams  ONLY  :o: 

E.  Giannim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  -3  510-S48-3328. 


t 


BUTQ8.    HDP1TXX3L1  ZXSZZXB.J 

7BQgH3UM 


LAJO  PATCH  Y  ;  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL  | 

PgQCT:(S)  650-364-9600       2XTT:  ^jUp 

■       M)  5i0-c53-0624  J— M— — ; 
TTTOtXROmro  TT.TE:     ?BE  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


snr: 


SITT  rni:  waxar  Sampling  


Graptii-ce  Pumice  XX   2PA  239.2  lLDkDj 


Leaa 


INSPECTOR;  CPffptJt^/^ffi 
SFDSD  PO 


WOJUC  ORDER  # 
■O 


SAKPLI  > 


IDF— QrinJu-nq  Fourvcaan 
iHDF-Hultiple  0? 

.•SDJ-Sijik.  CT 
\  SF- Si-ax  Faucar 
— WT  -Wat ar-Faucac—  


SAMPLE  TVP*.»  1 
a  -   3ldOJC  i 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


zxtl    J  tuse  i  fitters  j 

TYPE      J  ■  uQC 

•mad' 


S7ACT/ 
CATISN* 


*JV,  H40  |5P 

p  1 

^  Iq^  bf 

!  2>l    W*^  ! 

F  i  10  1 

I  F.  ]  10  |3H 

|5f  |^"4 

1  M  io 

3k + 

^  ^  !sf 

10 

\&*\ 

n,  \q*»  |5F 

|TU  |F 

10 

;3£? 

10 

RELINQUISHED  BY 
:ate /T:ai : 


firm*  Jb~J 


\  RECEIVED  aW         ~     s_  _ 
j  Cata/Tlaa:      Wfaujefr    f'^f^  J 


jlSSl  Xwcoac  Ave..   .-a.  206 .  friaeisee.    :.\  9  41.2*       ?fa.cme:  .  *i£l  S95-€506I| 


San  Francisco  Unified  S-hool  Distnct  (SFUSD) 
i  oao  in  Drint>tfio  W.itt-'CjSnmplm/i  .u.;:  ftn»|vvv  ^'.ir.    s  «*  r  . 


LEAD  fN  WATER  SAMPLE  FORM  &.  CHAIN  OF  CUSTODY 

»•  »  , 
/>     • /, 

Instruction  to  tab:  Fax  remits  ONLY  :o: 

3.  Gianmni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5iu  01  SCA  >d  510-S4S-3328. 


t 


BXSTOS  .    rXDCSTXXJLL  ZT6XZIZ  •  J 

7*OGBUkM8 


LABORATORY;  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


5 


P90HZ: (S)  650-364-9600 
— »       M)  5i0-c53-0624 

TrrrouLaomro  ~t.yt:     ?KH  COHTSACT  WITH  SFTlSD 


:  ■g/xfe  /si  j 


1 


SITS: 


_  < 


i  si  it  r: 


TLX:  »itar  stapling 


GrapHixe  furnace  AA   2PA  239.2  JuaDj 


)  wow:  order  #:     SFOSD  PO 


P 


SAXFLZ  > 


WDF-*alriple  OP 

|SF-sxak  ?auc*r 

-w%t«r-Favic«t> — — 


SAMPLE  TVP?.- 
3  -  31  a  ax. 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


A  i  ZXTL  J  TIME  iFrxTUSSf  SPACE/  |sAXPLEl  tUJSH  ShOMUSS 
■Y  ■}  _     i    TYPE      ■        uOCATICN  ^Tf?I-4^I^===a°"TTjg&" 


Ti 


36+ 


Id 


1 


6         \mt>?  Kara 


/<3  a^i 


1    RZLIMQUT£HED  BY: 


:ata/T:a« ; 


i|  RECEIVED  2Y1 
j  Cata/Tlaa: 


1SS1   K«wcoac  Ave 


136 .     ian  Frsjic&see.    ZA  9*12* 


.-  S.O  r.e 


415; fig«-6500q 


3  ^ 


San  Francisco  Unified  School  Dtstnct  (SFUbD) 
I  OAd  in  Dnnkinn  W.!l»*c«Sawnlin/t  .11.::  An  t'ys-v  ^».n;    S  i  f 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jiKrucuon  to  tab:  Fax  renins  ONLY  :o: 

5.  Giannim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  •&  510-84S-332S. 


BUTQ8,  hdcttxiai  zysxzix.: 

7MOB3UM 


LA*ORATCR¥ 


3E0U0IA  /  MICRO ANALYTICAL 


2XTZ: 


97  I 


Pa0W:(S}  650-364-9600 
— —       M)  5i0-c53-0624 

rtrrouiRDtTwn  ttmi;:     PER  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


site:  (^cort^  TJOaaKtrcfem  it. 5 

!  SITT  FUJI:   warax  Sampling  

STCSD  PO 


Furnace  XA  EPA 


WOSX   ORDER  # 


r 


SAKPLZ  >   1 A  |      3ATT     J  TIKE  I  TTTTTBC3.\ 
IT  1  ■  '  TYPE—? 


OF— OTlnJtinq  Founuan 
MDF-Malriple  OF 
|  wco?-3*x«x-<:ooi«d  DF 
.JsDF-Sink  CF 
jSF-Sj-ajc  Faucar 
-*WT  -watar-Faucac— 


SAMPLE  TVPt- 
3  -  Blanx 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


>0 


In, 


:  ? 


Df 


SPACE/  jsAXPLsl  tXIISH  jHOHTXSI 
iuOCATICH      ;  ~~~~ 


'LEI 

f    |  10* 


f.  1  fr)  13^+1 

16  ft* 

(zju  |^ 

IDF    llMB-t*f»  1 

F  j 

10  |3W-| 

II**  fl  ' 

F  ' 

1  10  |3Ul 

:    15  H  1^ 

!  F  to  fefVtj 

I  RELINQUISHED  HY  :  fas<h  ^^^hjr&O.h.r'  }  RECEIVED  5 vCl^-C^I ^  ^  .  j 
j  1 5  S  1  N«vcoao  Ave..    .<a  .  ^36.     =*n   frincscc.    C.\  94  12*        ?iior.e  :  .  ■*  15}  595-5500lj 


I  iVl  W  Ily/ATTVi    14-  C 


San  Francisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
!  Ond  111  Drinking  VV.;t»»tL«Samntw/i  •'»'■"  An  »i  «„•*._«..  s*i  u:    S  *"  r  . 


LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jutrucuon  to  tab:  Fax  rcxuus  ONLY  :o: 

5.  Giannim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3m  01  SCA  •&  510-848-3328. 


t 


irns 

BXSTOS.    IXDUSTXXXL  ZTCOTDJ.i 

7KOORXMS 


LABORATORY:   SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


PaOHX:(S)   650-364-9600       2XTT:  *$\lJe  ! 97  J 

—       M)  5i0-c53-0624  '  ■ 


TT5POIROUTTO  —MY: 


?sm  cohtsact  wrrn  SFljSD 


snr 


I  srrr  rixx:  w«ar  saapiiag 

!  -□ 


=0= 


1 


1 


J3. 


Grapnixe  Purrucn  XX  2PA  239.2 


j  inspzctcr:  u^povttL/^zSf  |»co?- 

}  — — — — —  v==— SD7-S 


]   VOU  ORDER 


SFUSD  PO 


Or— OS'lflJcxnq  Pour.uir. 
MDr-Knlriple  OF 

Sink  CP 
j  8F-S ink  Fauctr 


saxplz  -vyy- 
B  -  Slant 

S  -  spliced 

F-  First  Draw 


SAKPLZ  /   JA  1      3ATT     J  TIME  I  FrJCTTJUSf  SPACT/  | 

jY  1  '  '    TYPE      ■        uOCXTI  CM— 


1 


T2fE  xiflgid 


2  jr»l 

I     3  gjj^E^   1  Pilot  |36-f 


k? 

1  P   1  10+  |3fc+ 

7  W« 

^  l^8  tof  | 

^  3^     i  V 

30*] 

^          1  F  1  16  +  1 

.  1          W  !t>f 

10  4: 

UP* 


1551  Hawcoao  Ave.  .    .<a .  106.     =*n  frmciacc,  :.\ 


iior.e  ;  .  a  1 


LSI 595-^5005 


SEP-16-1997  11=59 


SFUSD 


415  695  5543      P. 02/05 


bar.  Frar.cisso  Unwind  Schco   Ji>t-  ct  .  Sri.'SD 


•  1  in  0 


SW3B 

awn—an  gsoamma 


DAte/Tiae:  <f/A,/%*h- 

RECEIVED  BY: 

1351  Wmeoata  5lv*.,  ftv.   103,   San  Franc; 

Lsco,  CH  94124       PSione:  (4X3)«9-*sao 

:     I  y  s  7 

i"  H  c  -  ; 


San  Francisco  Unified  School  Qistuct  (SFUSD) 
I  c«d  in  Onnkinn  W;st»7r  Samnlm't  «u.::  An  ilys<s  P«.in    *-  /  f'  - 


LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


inKrucuon  to  tab:  Fax  results  ONLY  ;o: 

E.  Gianmni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  or  SCA  •<?  510-84S-332S. 


Eimac   
gJl«  i     goon  ■  *t  7SOOBJUI8 


LAACRATCRY  :   SEQUOIA  /  MI CHOANAL YTICAL 


F90HZ:  (S)   650-364-9600  97  j 

—      ,M)  5iO-o55-0824  1 
rgRMARDTJHT)  "TyI :     PEE  COHTSACT  WITH  SFDSD 


! 


DISPZCT 


*atar  Saaplicq 


a   ^y'' Grapft.it  £  rumaca  XA   EPA   239.2  ^y^nj 


W3SI   CRCZS  #T 


SFDSD  FO 


|  Or-Orisiu-M  Pountair. 

«DF-*uiripie  c? 
WCOF-Watar-Ccoi^a 
«SD7-Sinic  CP 
3F-S; nx  Faucar 
W7-vatar»Faucac^ 


SAM7I.I  -v??: 
B  -  Slanr 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


SAXPLI 


LI  *   I A  I      2ATI     J  T2!E  j|  FI-CT^R2|         SPXCT/        |sAX?Lsi   tXDSH  j» 


rcvusz 


1  SF  |     ^  |f 


j 

— 1-  i 

i  

1  ! 

\ 

1  i 

• 

i 
1 

I  r- 

j 

1  1 

1     \  i 

!  Ml,!! 

i 

l  1 

i  \ 

i     i  J        i  i 

• 

!      !  I 

i ;    !  i  - 

^ 

!  i 
j  1 

Date  j Tiai 


Mite  ir^Aiv)  j'cara;^; 


RECEIVED  =Y 


Kawcoac  Ave..           -9,4      £ar,   :-r^c1Scc.    :.\  ?4LH.        -icre      *  IS  5  695-€500l| 
-   ==—  i  fl  


San  Francisco  Unified  School  Qistnct  (SFUiD) 
I  esa  in  OnnMnrr  W,it.?r  Samnlni'l  »"'•;:  An  »iy^.-=  Pi. in    S/"  p  - 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


-i&crucuon  to  cab:  Fax  results  ONLY  ;o: 

=  .  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  or  SCA  -s>  f  10-84S-3323. 


t 


BX3TC3 ,    HDC1TTT1T,  2X6X232. 

?M8niB 


LAJORATCRY:  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


1  Wk  97  1 


P90SX:(S)  650-364-9600 

=»•      VM)  5i0-o55-0624   

TTjyyuLRPtTWT)  r>T:     PEE  COHTSACT  WITH  SFOSD 


Li 


SITS: 


J 


srrr  FIi£:  watar  Sa»plific 

-a 


Lsac 


Grapa.it £  furr^ca  XA   EPA  2 39.2  )LZlDj 


J  WCC7-Watar-Ccci««  -  ~ 

SD?-SiJiic  CP 
jsr-Siax  Faucar 
■yF-yatar^Faucac  ■ 

SAXPLI  ;»   I A  |  j  T13SE  jlFirT3R2|         SPACE/  |SJyc?3UI 

■  ^  I,      '   — 


j    INSPECTOR:      ^3      /  ), 


VQ&X   CRDZS  # 


SFDSD  PO 


S  -  spixed 

F-  First  Draw 


NOHUSX 


0 


CPLZl    fcXUSH  jj* 


1     II  1 

i 

\    \  1 

I 

! 

I 

!  12- 

1 

Xb\o  \  SF  ! 

i 

; i 

i 

i 

!  1 4- 

1  1 

) 

!  !  i 

1  IF 

4/ 

j  c^U 

)U 

^  t 

i 

i 

1 

1  -F  i  1 

i  i 

i  i 

i 

litis- j  SIP  1 

1 

1 

!  I 

— U  i 

kit! 

i£Sl   Kflweeae  Ave.  .    ~  .  fo6\     i  an  F  /Ik'ixzca  .    :.\  =  4  L  2  * 


•tcr.e  : 


£  ;  £  =  5-'5  5  00n 
0. 


— V  o 


San  Francisco  Unified  School  Oistnct  (SFUSD) 
t  eso  m  Dnnkino  WV.tor  Samnlnn  ,vr;fi  An  »iy\»s  Pt.in    S  f  P 


LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
instruction  10  tab:  Fax  reauis  ONLY  ;o: 

=  .  Giannim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5m  01  SCA  •<?  510-843-3328. 


E 


BX3TCS.    UDC1TIT17,  ZY6XZIX.! 

TTXTBIMB 


LAACRATCRY :  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


J 

PHO«:(S)  650-364-9600  2XTT:  g  /  /  ^  97  { 
—      ,M)  5i0-o53-0824  '  . 

7T^ABQt,Trrn  -"T^T:     PER  COBTXACT  WITH  SFUSD 


srrz: 


SITZ  riiZ:  warar  Sampling 


Lsaa 


i 


DISPICTCR: 


> 


WOJtT  CRDZS  #T 


/  1  v"  br-     |nC07-w*tfir-<:cGi«a  3" 
°°n       iSDr-Sj-nic  CP 
SFDSD  PO           jSF-Sxaic  Faucar 
—  -Wmtar-Faucac' 


Szapfa^ta  PMzr.ar.ft  XA    EPA   239.2  jULPj 


B  -  3lani 


S  -  spikea 

F-  First  Draw 


SAXPLI  *   |X  j     3ATI     J  TIME  j|FirT3R2J         SPXCZ/        |SAXPL2|   tXUSH  ^MOHUSI 

*  V — L. —  ii  Hi  I  it 


I 


7 


T     ||l>^WC0F|Cq6(Mj  f  I 


! 

! 

i 

1 

i 

51 


A/cpfjc^(Ml)|  F 


il>jf  I  Sf  !  ]  p  1 


l  j 


1  |vtohV£t>F|    22g>  |  p'l 


1551   K«wcoae\ve..     ~.?06,    V^n   frsSAsce.    :.\   =  41.2*        ricr.e  :  .  *  IS  ;  SS5-5500  G 


San  Francisco  Unified  Schoo!  District  (SFUSD) 
t  eso  in  Drinking  W;it.?r-  Snmplin't  "*mri  An.tlysis  Pi.'m  SAP- 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  remits  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328. 


t 


1TU1D   

EXSTQ8 ,   HDglTRIAI  HTOZZIZ. 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


QATE: 


/97 


PHONE: (S)  650-364-9600 

—      (M)  510-653-0824   

TPKKJLRQUTTD  TTKT :     PER  COHTRACT  WITH  SFDSD 


SITE:  UJLLOA 


SITE  FILE;  watar  Sampling 
-O  Lead 


INSPECTOR:  Aj.LvtjA  /  £<i>?r 


WORE  ORDER  SFDSD  PO 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239.2  Jlead| 


FIXTVKE  TYE1: 
I  OF -Or inking  Fountain 
IMDF-Kultiplc  DF 
I WCDF-W*t«r -Coo l*d  DF 
|SD?-Slnk  CP 

SF-SiaJc"  Faucet 
wf  -Watar-Fauca t» 


SAMPLE  TYPF: 

B  -  Blank 
S  -  spiked 

F  -  First  Draw 


A  I     DATE     J  TIME  )( FIXTURE  I         SPACE/        ISAXPLEl  FLUSH 
;T  3  J  j   TYPE     ft       LOCATION      j  TYPE— fr*TTME=* 


MOVCS  E 


7^  \/o/z/9f  \09:u> 


r- 


f    1/3:  3 o  y>u 


J>F 


{2c<r*+-  Col 


Of:  %-L 


To 


rt\  /0/i/<??  \or.zo    \jbf  \F'ft 


rZc*™  -  001 


\ 

\ 

1 

1 

1.    1 1 

!  ' 

1 

1 

t 

RZLINQ  01  SHED  ^p^t^^^^ 

RECEIVED  M±J*--^^-ir^<_/) 

Date /Time:  -~  /^7ay^>7 

Data /Time:      /6  ''^-^^Z-  ^ 

1551  Nevcoao  \ve.  .   Ra.  206,    San  Francisco,   CA  94L2*       Phone: ( 415) 695-5500 


Son  t-';«ociS.co  lj.'"(-cil  Bir.uni  j  sine:!  irUtL': 


LEAD  rS  WATER  SAMPLE  FOftM  i  CHAIN  OF  CUSTODY 


jiurucuoa  to  tmh  Fax  remits  ONLY  10; 

=  •  Giamum  01  SFUSD  9  415-6*5-5667  aza  C.  Siu  01  SCA  •«  510-*4*-332I. 


UJttftAgCfcf  ■  5E0U0IA  /  Ml  CRD  ANALYTICAL 


PSOWMS)  650-364-9600 
— ■»       M)  5I0-o53-0fl24 

TgHMAH«ffrD  -Tggi     =Mt  COBtlACT  WITH  SPOSD 


STTT  TUX;    VmTBT  SAapl^oq 

IS 


CrapttAxe  furnace  *A   EPA  239.2  |LBLDI 


JIXXISBJL-2221: 


w«x  cro»  ^-     STOSD  PO 

O    i  1TF  -««t«r>*FtUs*C* 


B  -  Slanx 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


^©t)M  DO1) 


txasa  Khqvuss 

I  I  if        l  I  Win 


rn 


} 


I     ::ate/T;.3i«:  9/2c/*T7  {  data 


WW* 


-y;>v 


P012 


08/27/97    17:27         TX/RX  NO. 9248         P. 027 


Sar>   f  r,mc 

stto  UmliCCt 

Sc.; jni  j 

^^^^^^  u> 

[jnrlkmo  VV..1 

•f,«5rvinpiiivi 

LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
-•uoruaion  xo  tab:  fax  rcsuus  ONLY  to; 

5.  Guuuuni  of  SFUSD  9  415-6*5-5667  «mo  C.  3iu  ot  SCA  -4  «19-*4S-332S. 


St' 


ZJJtOSJLlCSX .  5EQU0IA  /  MICRO  ANALYTICAL 
PBDD:(S'.   550-164-9600  ZXtt: 


J 


t;(S)  550-364-9600 
—      ,M)  5i0-©53-0824 


1 


SITE: 


n 


n. 


I 


I 


j  sitt  FILE:  waxar  Sawpixag 


Capttltt  Fttnuga  AA   EgJfc  229.2  {tap] 


]    WOBX   OKUXJ*  # 


-*tDr-*ralriple  of 
|)K33r-6*««r-CoeL*4  cr 


lir-siak  Fume 


5FDSD  PQ  o 


a  -  3laux 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


I5S1  N 


•U1C15CC.     -X  9«L24 


I  |  .  j 


poi: 


08/27/97     17:27  TX/RX  NO. 9248  P026 


5  2  9  4  F 


£ai»  Francisco  UnilieJ  X>:  ■  :o<n  .}  :,inr'  ^t-lrtiD 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jumicnon  to  tab:  Fax  renins  ONLY  to: 

=  .  Giannim  of  SFUSD  @  415-W5-5*67  ana  C  5iu  oi  SCA  «  £10-*4*-3321. 


UiAORATCRY.  SEQUOIA  /  MI CROANALYTI CAL 

PB0M*J<5)   550-364-9600  SITE:  

,M)  5iO~o5j-OS24  _  _ 

mrTHllanrT*m  ~Hr*nc:     ?EX  CCflRIACT  WTZB  STBSD 


*7  J 


i 


SITE:  ^/,£7/f 


I 


site  rut:  watax-  saapiiaq 


Grapftixt  rurjjafia  *Jt         239.2  |uipj 


Or-OgmlCinq  Fountain 
|«CDF-6«««r-caoi.*a  27 


A  j    ZATt    ]  TIM1  ^FCgTOf  ..Jj^^rc 


B  -  Blaaft. 
S  -  spaKea 

F-  First  Draw 


a     v       ~  -  .  


.  15  51,  Hovoome  Ava. 

 \  ^  ■ 


r 


Mo 


P012 


08/27/97    17:27         TX/RX  NO. 9248 


P. 025 


Ais.  tfi  £>-.■    Snvtra  Science.  In:. 

1  !BS8)  70C-4ESI 


San  Franascc  Untied  School  D.zi.-.-c:  (SFUSD} 
lead  in  Drinking  Yfaief  Sampling  ana  Anai/sii  Plan  (SAP) 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM 

&  CHAIN  OF  CUSTODY  ^CfPHt 


INSTRUCTION  TO  LAB: 

Fax  resute  ONLY  to:     B.  Giannini  of  SFUSD  <g>  415-695-5667  and  C.  Sui  ol  SCA  @  510-848-3328 


SFUSD 


ASBESTOS,  INDUSTRIAL  HYGIENE, 
ENVIRONMENTAL  FRO  GRAMS 
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1 

I 

i 

1/  k-sv 

V 

J 

|     oate/Tuna:           '  !faT 

±  wfe 

I1"1  li*e8M             ^-  206.    £*n  FraJiciatt:,  ; 

:X  9412*      Aor.e:  (  <tl£)  695-6  =  001 

4-  -  J2= 


m/i4/Q7    il:Sfl         TX/RX  NO. 0298  P. 041 


San  Francisco  Unified  School  Oistnct  (SFUSD) 
t  esa  in  Drtnkino  Water  Samnluvi  ."it:  An.ilysis  Pi. .in    S  /  P 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Gianni m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328. 


t 


■701S   

BX3TC8,    HDC»rgTlL  ST6ZZXZ,; 

7SOGDULMS 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 

PH0HE:(S)  650-364-9600      OATE:  g 1  ./^  /97 

—      (M)  510-653-0824  ^   I 

Trnou^QUwn  ttmt:     PER  COHTRACT  WITH  SFDSO 


3 


SITE: 


L 


3^ 


i 


SITE  TILL:  watar  Sampling 


a. 


Graphite  furnace  AA   EPA  239.2  J  LEAD 


[ 


INSPECTOR: 


xirm 


WOKJt  ORDER  #: 


SFUSD  PO 


SAXPLI  / 


**  io 


DATZ 


F1XT7KI  TYZ£: 
OF— Orlnic xjiq  Fountain 
MDF-Hultiple  OF 
WCDF-Wa*ar-Cool«d  DF 
SDF-Sixxk.  CP 
SF-Sxak  Faucat 
W7 -watar-Faucat" 


B  -  Blank 
S  -  spiked 

f  -  Fus-V  Xxw 


TIKE  jFIXTORSl  SPACE/        IsAXFLzi   tXUSH  flNOVUSE 

.   TYPE     J       LOCATION      i  TYPI»^^IXE===^gTTHIg 


1 

I  i 

i    i  i 

<r+- 

H 

1 

1 

l 

i 

l 

l  i 

1 

l 

RELINQUISHED  BY: 

RECEIVED  BY: 

|  Oata/Tiaa: 

Da.ta/Tl_me  : 

1 

1S51  Kswcoao  Ave. , 

3a.  206,     san  Francisco,   CA  94L24 

Phone; (415)69?-5500f 

2^ 


San  Francisco  Unified  School  Oistnct  (SFUSD) 
I  cad  in  Drinkino  Wiitor  Snmpliii'i  .Hi::  An  ilvvi-.  P».in    S  (  V 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Gianni  ni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  ot  SCA  @  510-848-3328. 


§as: 


utvsd   

BX3TOS,    UDP1TTT1L  HTOlXJE.j 

amonnmL  Pianuma 


LABORATORY :  SEQUOIA  /r<TttCR0  ANALYTICS 

PHONE:  (S)  650-364-9600       OATS:  £  / 2^/97 

(M)  510-653-0824 


TraMARDUrro  tt?te  :     PEE  COHTRACT  WITH  SPDSD 


sin:  5uM4S(De' 


SITE  FILE:  water  Stapling 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239.2  8 LEAD | 


INSPECTOR z 


3T  / 


xxrm 


WORK  ORDER  $ 


SFUSD  PO 


SAMPLE  * 


FIXTURE  TYPE  t 
iDF-OrinJcing  Fourvcain 
JMDr-Hultiple  DF 
1 WCDF-Weter -Cooled  DF 
iSDF-SlnJt  CF 
[SF-siak  Faucet 
U»f -w*t«r»Fauca t— 


SAMPLE  TVPF; 

B  -  Blanic 
S  -  spiked 


A  I  DATE  ]  T2XE  { FIXTURE  I  SPACE/  j  SAXFLEI  fcXUSH  BUOEUSE 
;Y  3  1  ■   TYPE     'J       LOCATION         TYPE^-flSE     ]■  'TTJgg 


E     ■>       UP  CATION      i  TYPE^^PlEs==jg»TTJg« 


t>1zC 

I 

• 

I 

VH'n  | 

o02?2>  I  F  |  4 

f 

t 

\           *P«  \ 

1  1 

on  B  I 

F  I 

j  JuaWY  4lS>£ 

8/2?/  9-j 

I  * 

/ 

l> 

f  | 

j  "7 

W 

F  |l»WrK!7»!| 

I  ^ 

I  of  it? 

Uf 

F  I 

1       #?    i  l^^7 

\& 

0130 

f 

f 

I 

N 

f  I 

!    RELINQUISHED  BY: 
□ata/Tisa: 

RECEIVED  BY:  j 
Data/ Time:  | 

1251  K«vcobs  Ave. , 

3a.  206,     aan  Francisco,   CA  9  4  L2  4 

Phone: (415) 6S5-550oj 

R.®Mf  my  $wvm 


Sai>  F 

:i'  ooi  'J  Mi  it 

;  t>*a  in  D»n*mn 

VV..1.'i;-S,iiniiiiii-|   -  i 

•   0.1.  i  .    •  - 

■                 .  , 

LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
JVKrucuon  xo  tab;  Fax  remits  ONLY  ;o: 

3.  Giauuni  of  SFUSD  ®  41S-W5-5667  *aa  C  3iu  oi  SCA  £l0-84*-3321. 


3 


J 


LAaORATCRY  ■  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 

PBOKI:(S}  650-364-9600  IXTt:  &jz*>  /»7  j 
—      ,M)  510-o55-0824  r  —  • 

T^mfjyyjrnm  -t^t :     ?SR  C0BT4ACT  KITS  SPlSD 

— i 


sin:  -"STin^'n/cJ 


rr 


I 


SITS  FIXX1  "atar  sajapliag 


GrapKu-te  Mm*ce  XX   EPA  239.2  |le*C 


Or-^nufcJJMj  Fountain 
KDr-fiaicxple  OF 


woJtx  asms  # 


sftjsd  pq 


SAMPLE  -VPF: 

3  -  aidox 

s  -  spiked 
F-  First  Draw 


a  5  50 


SXJCFLZ  * 


3 


5  i 


IfF-smk  Faucac 
Wp-watar-Faucac^ 


P  .      ii  ■         ■■■ttf -tfatar-Faocac—  y 

A  I  ZtiTT  \  TUtt  jPICTUI  S3TLCE  '  j  SXXPLS 
■T  1  ii  TTF1D     >     ■  'IOCXTI CU 


/a 


1  j'^q   


i  lil 

! 

1  1 

! 

i 

!       h  1 

I 

i  ! 

1  1 

i 

15S 1  M«*«oi 


)6.  -ruciscc.  :.\ 


poi: 


08/29/97     17:44  TX/RX  NO. 9320  P. 012  ■ 


B2/23/'_5B6     0=,:23        513-5C7-1 953 


RGA  ENV  INC 


PAGE  02 


Sao  Fransisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
Lead  in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  S/P. 


LEAD  LV  WATER  SAMPLE  FORM  AND  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  lab:  FAX  results  ONLY  to: 

B.  Gianniai  of  SFUSD  @  415-965-5667  and  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3325 


SFUSD 

ASBESTOS,  INDUSTRIAL  HYGIENE, 
ENVIRONMENTAL  PROGRAMS 

LABORATORY:  SEQUIOA  /  MICROANALYTICAL 

PHONE:  (S)  650-364-9600       DATE:        /       / 1997 
(M)  5 10-653-0824 

TURNAROUND  TIME:  PF.R  CONTR  ACT  WITH  SFUSD 

SITE:  <2TiZu£sJ£Q-^ 

SITE  FILE:  Water  Sampling 

Lead 

Graphite  Furnace  AA  EPA  239.2 

FIXTURE  TYPk:                             SAVT^I.P.  T^fP- 
DF-Dr!riWnj  Fciuntain  B-Blank 
MDF-Muliip!e  DP 

WCDF-Weter  Cooled  DF  S-Spilced 

SDP-SInk  DF  i 

SF-Sink  F»uoet                               F-F*Te<  Draw 

INSPECTOR;  FIRM: 

WORK  ORDER  #:     SFUSD  PO 

f  r—^—r 


(P 


TYPE 


LOCATION 


TYPE 


TIME      "HME  | 
 8 


3^- 


1 

in  i 

8 

I 

\  f 

RELINQUISHED  BY:y     K  ^f^jj^ 
Date /Time:  /0/7/9? 

RECEIVED  BY: 1a) 
Date /Time:  f\ 

1551Newcomo  Ave.,  Rm.  106.  San  FianBiKo.CA  94124  Phone:  (4i5^5-550X)  '   —         '  PO 

PageXofj- 

San  Francisco  Unified  School  Distnct  ISFUSD) 
C«a  in  Drinkioo  W.it^CaSamnltn/i  An  liys-*-    ^t.n:    s  i  \ • . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jutruction  to  tab:  Fax  remits  ONLY  :o: 

3.  Gianmni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3m  oi  SCA  ■<?  510-S4S-332S. 


IXDUSnZJLL  ZTSZZn.j 
7U0OBAMS 


LAACRATCRY 


site: 


«  5EQUOIAC2rMICROANAL^TICAL_J>  | 

?HOM:(S)  650-364-9600  2XTT:  qI 2r\  /91  \ 
—       M)  5i0-c53-0624  '  ^  r  j 

TTTOUigQCTWP  TT^T:     ?BR  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


srrr  fell:  w»*ar 


ling 


M2 


rapHiXe  fumaefl  AA   EPA   239.2  Imn 


INSPECTOR : 


]   WOJUC   ORDER  #: 

P  ' 


SFUSD  PO 


SAKFL2  / 


| Or— OsrinkJ-nq  Fcnxrvcaan 
-KDr-*u±*iple  OP 
I  MCO?-3*ter -cooi^ci  2? 
.•SDJ-Si_nk.  CP 
|  SF-SJ-nic  ?&uc«r 
W7 -w%t€r-Fauc«C' 


B  -  31  a  me 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


3ATT     I  TUffi  iFrrrURSl         SPACE/         SAXFLEl   hXOSH  Jnomusi 

bj  1  ft  1 7o  I  o  ■  i  rs  1  sue — I — r>..  i.>  /  o — I  jfit  r  1  icm 


J    kZLIXQUTSHED  SY  :    K c/l^r  flfOcX*-*  \  RECEIVED  aY 
:ata/T:a«:  <g  \Z?/ fa^f      -<f>  2o        i  Cata/TUaa: 

;i5£l  Kwcom  Ave..  ;:6.     £an  frueisee.    :.\  94127 


>ns77  *Ts^  S9?-^50°1  1 


San  Francisco  Unified  Sihooi  Dotnct  (SFUbDi 
!  op>o  in  Dnnl»tr»o  VWiPC^Snmnlni'i  .'«.::  An  tiys-v  ^i.ii:    «-  i  f 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jutrucuon  to  tab:  Fax  reams  ONLY  ;o: 

5.  Gianni m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5  m  oi  SCA  ■*  510-S4£-332S. 


t 


BUTQ8.    HDCTTtTlT.  Z7SZZXZ.J 


1  sm-  gcg^r^eY 


LXAORATCRY:  SEQUOIAC^MICROA^ALYTICAlf  | 

?HOHX:(S)  650-364-9600  2Xr^jBl  20  97  \ 
—       M)  5i0-c53-0624  Tf  ~W  ■ 

T!^TOQm_trsi:     ?BE  COBTRACT  WITH  SFTjSO 

f  i 


SITS  Flu::  watAr 


ling 


Van 


raptiixe  fursaca  XX   EPA  239.2  jLzinj 


WO*X  ORDER  #:      SFUSD  PO 


SXKFLZ  * 


EDCPBI  ZttS: 
OF— QrinJcing  Faunuar. 
-WDF-Kulriple  OF 

•  SDF-Sijik.  CP 
jSF-sxa*  ?auc«t 
-VF -w%t«r-Fauc«o 


sxmflz  tv??.- 
a  -  3laajc 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


A  I    3xrr    J  time  iFrrrrosi       spxct/      |sxxPLzi  txasH 


f  I  Ai   *    1*11  A  ^ 


San  Francisco  Unilicd  School  Distnct  (SFUSD) 
o«a  m  Ormkino  W'.sl.'iuSamnlMVi  »u.::  Am  is  »•*,."■■   ^'.ii:    *- /  f ■ 


LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jutrucuon  to  tab:  Fax  rexuiis  ONLY  :o: 

B.  Giannmi  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  •<?  510-843-3328. 


IBXS 


HDCTTTT11  ZTSZZXS.i 


LABORATORY  :  SEQUOIA  /  (^TCROAiNALYUCA^  | 

PaOHX:(S)  650-364-9600  &l 2r\  f91  j 

—      .M)  5i0-c53-G624  Vf^W 


TT_yT:     ?BE  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


SITE*  STBVEThJSorJ 


! 


SITE  :H£:  watar 


ling 


ml 


raptxixe  Furnace  AA   2PA  239.2  Ir.fini 


Lean 


INSPECTOR 


£_X2££: 
Of*— OTTnK?  nq  Fountain 
MDF-Hulnple  of 


VOJUC   ORDER  #: 


SFUSD  PO 


SAKPLZ  / 


i  8F-S ink  Paucar 
— «T  -Watar-Faucac— 


sample  -v*y. 
a  -  Slaaa. 

S  -  spliced 

F-  First  Draw 


late    \  TUJE  j|FrrroRS|       space/      |  sample!  fxush  9nomtjsx| 

i  '  TYPE      ■       uOCATISH  ■TYTE-4wTI^Z===s?a*ri3g«d 


C\p\\n\A        £  \ 


San  Francisco  Unified  School  Distuct  (SFUSD) 
I  oso  in  Dnnktno  W.;lt»c^Snivipttn/j  An  >iys-v  s  i  f • 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  «5c  CHAIN  OF  CUSTODY 
Jiwrucuon  10  tab:  Fax  results  ONLY  ;o: 

B.  Giannmj  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3m  oi  SCA  •&  510-848-3322. 


t 


I7QIS 

HXSTOS.    HDCTTtTIT.  ZISXZM*.] 


LABORATORY:  SEQUOIA  ^^CROAN^YtljA?.  | 
?90HZ:  (S)  650-364-9600  1XTT:  g/jQ  j 
TTTTOOLRC^TTrD  i     ?BR  COBTRACT  WITH  SFTjSD 

■    -   —  — — — — — SI— — 


SITT  FI1£:  wacar 


ling 


Lean 


INSPECTOR 


g6A 


WOJUC   ORDER  #: 


SFUSD  PO 


rapa-ire  rurr-a«  XX  EPA  239.2  |LZaO 

SXMPL? 
a  -  Blanjc 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


MDr-Hnltiple  OF 
|wco?-aarex-cooi#ci  27 
.Jsoy-siixk. 
j  SF-SJ-aJc  Faucar 
-^WF-Vatar-Faucat:* 


A         3ATI     J  TUffi  ilFrXTURSl  S2»ACT>        JSAXPLZi   iXUSH  jHOinJSt 


j    R£LIHQQT£HED  BY: 
:ate /Tiaa 


L551  Kaveoajs  Ave..    j^a .  ^36.     iin  :"ruc;scc 


*«.JL  *  iL 


San  Francisco  Unified  S-frool  Distnct  !brl»bD> 
!  c«a  in  Orinktno  VV.it.'uSnmnlm'i  .u.r:  An  »: ».■>.-  •-  ;  r 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &.  CHAIN  OF  CUSTODY 
Jutrucuon  10  tab:  Fax  remits  ONLY  :o: 

E.  Giannmi  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  •<?  510-848-3328. 


t 


ITTTKD 

1UTQ8.    aPClTXSXL  ZTSZZXZ.i 

7ROOBJUtB 


LABORATORY ;  5E0U0IA  /  MICROANALYTICAL 


J 


PB0HX:(S)  650-364-9600       0ATZ:  ^  /  97  | 

—      ,M)  5i0-o53-0824  >'  ■ 

7TTOULROCTWP  TT^T :     PEE  COHTRACT  WITH  SfTjSD 


SITE:  sr.  €£/S-/Woi-  %€<r-  H- 


SITT  FLL£:  water  Saapliag^^^-Ji 


Grap&ATe  Pumus  AA  EPA  239.2  jmn 


SAMPLE  rvpi- 


msprcrcR 


J"^  Lajua  J  OF-Or  inking  Fountain  5  -  Blame 

  iMDr-nninple  of 


WOJUC   ORDER  #: 


^  a       |*CDF-W**er-<:ooi«d  DF 

 i  SO?- Sink.  CF 

SFDSD  PO  Faucar 
«T  -w%t«r-Faucac 


S  -  spxKea 

F-  First  Draw 


SAXFLZ  *  \k  i     3ATZ     I  TIKE  )IfTX?URS| 
)y  '1  '  TYPE—-; 

/  fa 


SPACE/ 
KjOCATICN 


2_ 


f=4 


I        !  1 

1 

ll          i  i 

1            1  < 

1 

\   1  1 

■ 

i  1 

1 

1 

i 

! 

I 

1  l 

1 

\  ! 

\ 

4 

i_J 

nS.INQCn£HED  BY 


7^ 


2. 


!| RECEIVED  HYS-w  y  -  - ^ , 


11551  H«wooao  Ave.,    *a.  *Q6,     £an  r:uc;see,    :.\  =  4L2«,       ?*or.e  :  .  *  LS  S  595- - 500(* 


J 


Si  Elliot  0raa.ro. 


San  Francisco  Unified  School  Qisjuct  (SFUSm 
;  esa  »f>  Dnrtklnn  Wnixr  SqtnpliU't  .if,::  An  tly^.-.   "mi,*    ;- , f  . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY  ^ 


InitrucnoQ  10  tab:  Fax  rejuits  ONLY  to: 

B.  Giannsni  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  ana  C  Siu  of  SGAja^lO-S^ 33 2& 


LAECRATCR 


/  MICRO  ANALYTICAL 


q 


PHOW.(S)  653*3^-9600      OATS:  (C)/ 3 
— i r      (M)  510-653-0824 

TTKNAJPCKJWP  ^TMT:     PEE  COHTRACT  WITH  SITfSts 


I 


j  ^:Syn^VAlUy  K    j  ^^aphltft        xa  e*a  239.2  pS 

j  sits  Fills :  tutor  Saapline         |  a  """" 


DJSF  ECTOR  i 


HDr-Knlnrlfi  OF 


OATI 


7  "St^ 

^        ^jS0?*£lnk.  CP 

>WF  -w*  tar*  F  a  uca  c 

tixe  jjFirroia^  spacx/ 


SPOSD  PO 


—  k^hsc'  t=*irai=t,  ^&  tc  ,'Ji  )  »    (.  »^  J'^^^^'^^P 


S  -  spiked 


i  i  S  lEO 


1  gxj  pfftfi*- 

1 

1  1 

1 

( 

1  ■ 

i        i  1 

!     1  i 

l    1  1 

HECEZVED  BY:  7 J)     /7          1<MM^  i 
Data/Tlae:*--^^^^^          '   }f}  j 

1551  N-weoms  **e..   a,.  206,     5an  Frsnc4Sec,   CA  3*12*       ?hone :  ( 4l£)  S9S-e30Qf 

9  q  22 


S3*  CW>i^ 


Valleu  ti-ttd. 

10/14/97    11:58'       TX/*X  N0.0298J       P. 063 


San  R.ifTCiSCO  Undicd  School  District  (SFUiD) 
I  csa  in  Prinknta  W<;l>?r  SainnUiKj  -'i      flu  liyMs  P'.in    y  f  {■ 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  C 

848-3328 


Instruction  to  tab:  Fax  ieiuits  ONLY  10: 
1.  Gianmni  of  SFUSD  ®  4 1£ -6*5-56^7  ana  C.  Siu  of  SC 


OATS; 


FHOHXUS)  650-364-9600 

— *      (M)  510-653-0824         _  ^   

TtnPULRPtiwn  riXX :     PES  COHTRACT  WITH  SFD5D 


sin:  s^HVt^  Valley 

eT7"    "TtJ:     wL4wt-  SJunp^ 


I' 


stapling 


MS 


Lead 

/ 


j  n: 


Graphite  furaaca  AA   EPA  239.2  JleUI 


SFOSD  FO 


I A  1     DATI     .)  T2KE  flFTrrcm2J 


I  DF-QrinJcinq  Founra;n 
iHDr-Jtalrlple  or 

SDT-S±Aie  CP 

SF-Sinit'  Fauc** 
*?r-»*t«r-Faue»c~ 


S  -  Blank 
S  -  spitted 


SPACE/ 
LOCATZ2N 


S1^  wU^cni  If  1^*  po$fr 


I  cate/Tin«: 


9  M  ZZ 


Piflz.  *  ft- 


tv /ov  run  nPQflJ       P.  062 


10/14/97     11:58  *      TX/ix  N0.0298-1       P. 062 


San  FrnnciSCO  Unified  School  Distuct  (SFUSDj 
I  Cno  in  Drmktnri  W';;t«?r  Samplmi  .ir,::  An.ilyt.is  fr'.u:    y  f  (• 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FOftM  &  CHAIN  OF  ^CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  rciuiis  ONLY  to: 

B.  Giamuni  of  SFUSD  ®  415-695-5667  ana  C.  Siu  ot  SCA 


5lO-S4*-3m  - 


LABORATORY;  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


P80ltE:(S)  650-364-9600 
(M)  510-653-0824 


OATS: 


si 


6  ;  3  /97 

TTpWMIQCWP"  YTMI T   ~PEE  COHTRACT  WITH  SFllsD 


J 


-:,Qr'fift\/flllf?y  ff? 

r  rnLl:  Varar  Sampling 


F 


Lead 


rNSPECTCRi 


WCJi  CROES  ft      SyosD  FO 


Graphite  Pumacs  XA   EpA  239.2  jLZADi 


Or-OrSJafclr-g  Faun-tain 
MDr-Jtalticle  c? 
WCOP-»*t«X-COol«C 
S07-SU&.  ZF 

8F-5iaJc"  F»uc*x 


B  -  Blanx. 
S  -  spliced 


SV  1 

1o\ 

Is  I 

I 

u     If  1  ~ 

If  N 
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San  M^imcsco  Urv.t.ca  Szr.oo,   ~>  -jWici  bfUbDi 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Inttrucuoa  10  tab:  Fax  tenuis  ONLY  lo: 

B.  Gtanmni  of  SFUSD  @  415-4*5-5*67  ana  C  3|ui  of  SCA  @  510-848-332S. 


1  '3  ! 

1    -  ! 

MtiF 

1 

1  1 

1  W  1 

I- 

'  1 

9*1  DP  j 

1    1  ' 

1 

1  /r 

F 

•'  1 

1  1 

1 

Id 

1  ! 

i 

I 

i 

i 

! 

!  1 

! 

1   1  ! 

1 

! 

I 

Gate  /TIM : 


t£CZZVBO  BY: 
Oa-DB/TUne: 


1551  w«vcoaua  Ave.,  aa.  206,    5*n  frinciicc,  CX  9412*       ?faone:  ! 415}  69S-«50o| 


08/26/97    23:38         TX/RX  NO. 9228         P. 003 


26- 1 997    1 0 : 32PM 


FROM  AAE  CORP.    415  924  4765 


P.  2 


San  Fr.iiciSco  Unil.ed  S;r>oo.  Doluc!  >rUSDi 
One  in  Dnrrkinn  W.slor  SninnlKVi  ■        An  '-v  •■>•  "-'*  .u:    '-  »"  ►' 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 

Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 
3.  Gianmra  of  SFUSD  @  415-^95-56*7  ana  C,  Stu  of  SCA  <2  5HWJ4*-332a. 


n- 

■1  -  i 

|H 

J02?  J 

-  1 

s  r 

-  ] 

L.5  Ui 

8/M 

I  0*' 

;  30  2-1  | 

1 

□ate/Tiauti  ^  x 


tECLTJED  BY: 
Data /Tine : 


1551  N«vcoao  A.ve.  .   asu  206,     San  fr&Aciirce,   CX  94L24 


?hone:  ;  4  15  J  645-5 5 00 1 


Sara.  /kw2f  C  C 

08/26/97    23:38  TX/RX  V|0.9228  P. 002  ■ 


San  Francisco  Unified  School  Disluct  (SFUSD) 
'■  I  cad  in  Drinking  Wator  Sampluvr  Ar.r.  An  ilyst<  P'.im  -fiT- 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  remits  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328. 


utusd   

IBUTQ8,    TMDQMTHXL  Z7U1Z1X, 

FROCQULMB 


LABORATORY ;  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


PH0HE:(S)  650-364-9600 
—      (M)  510-653-0824 
TTTRHARPUTTO  TTMT :     PER  COHTRACT  WITH  S 


SO 


SITE: 


n 


0 


SITE  FILE:  water  Saapling 
"^S  Lead 


Graphitt  Furnace  XX   EPA  239.2  ILZXD 


SFUSD  PO 


WOJUC  ORDER  # 


SAMPLE  * 


HATUttZ  TYPE: 
OF-Ortnking  Fountain 
MDF-Hultiple  DF 
WCOF-Watar-Cooled  CF 
SDF-Sink  CF 

Sink'  Faucat 
*7  -Watar—Faucat— 


SAHZLS  7Y?g: 
B  -  Blank 


S  -  spiked 

jSF-Siak  Faucat 

u  y  i'TF -Wat  a  r-Faucat        i  j  jr  I 

A  I      DATI     J  TIKE  jlFIXTUREl  SPXCE/        |SXXFLEI   F3-TJSH  flHOMTJSE 

:T  g  I   TYPE—  —LOCATION      i  TYPE»4^rXE==fraTIHZsi 


5 


•7 


RELINQUISHED  BY  :  

Date  /  Tiaa :  ^^/Vj/t' 


RECEIVED  BY: 
Data /Tina:  fZ-j^j^py  '/St 


1551  Newcomo  Ave..   33-206,     5an  Fruiciscc,   CX  94L2*       Phone:  ;415J  695-5500] 

Paga__l  at 


San  Francisco  Unified  School  Oibtuct  (SFUSD). 
lead  m  Drinkino-  Water  Samnlnvt  .if.fi  An.ifystv  Pl.m  -FAT'. 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  iafa:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Giannim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328. 


STUM 

SBUTCS ,    I1DU1T7,HL  STKZI1, 

armnmmL  fhjoqsjlms 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


PE0iTX:(S)  650-364-9600      QXTZ:  <J  IT7  /97 

—      (M)  510-653-0824      li*— 

TURHJlROUyP  ttmt:     PBR  COHTRACT  WITH  SFOSO 


SITE: 


I 


SITE  FIU;  watar  Sampling 
"EI  Lead 


*3  'pfr  Graphite  Funuca  AA   EPA  239.2  jLZ3LP| 


inspector  (J.  ; 


10 


lira 


wore  order  #:     sFOSD  PO 


SAMPLE  * 

69  L 

-[0 

FIXTURE  TYPE: 
Or-Or inking  Fountain 
MDF-Hultiple  DP 
WCOF-Watar -Cooled  DF 
SDP-Sink  CP 
SF-Siak'  Faucar 
■W7  -Watar-Faucaci 


SAMPLE  TYTI: 
B  -  Blank 

S  -  spiked 


DATI 


?//7/97 


J  TIKE  { FIXTURE  I         SPACE/       [sAXPLEl   tXDSH  jnOMUSE 
\   TYPE     ■/       LOCATION      i  TYTE-*^IXE*===fr=*riHE«a 

I  If 


4-02^4  5t) 


A7  4- 


0H- 1<  | !  I 

5Df  "<  f***1 00  1 

«/ 

1 

i 

! 

1 

OI-IS 

|>0F     ns>^  ol k 

1 

1 

7 


i 

1 

5/9f 

| 

1 

1 

1 

1 

/ 

<?Li-r<S  i 

V 

l/ 

4  '"i-w. 

i 

V 

\ 

/  1 

!    RELINQUISHED  BY  :  Us  "2^    1 

Oate/Tia«:   Y^/hj    ^  \  y  \ 

RECEIVED  BY: 
Cata/Tlaa:  f.jjf-,            //^cU^  > 

1551  N«vcomo  Ave. , 

an.  206,     San  Francisco,   CA  94L24       Phone:  |  <*15)  695-5500f 

Pag*. 


5ck)o(  ^  -ft*  Ms 


L 


San  Francisco  Unified  School  Distuct  (SFUSD). 
1  eao  in  Drinking  Water  Samnlnvi  .if.fi  An  ily^s  Pi.tn  -9  t  V 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  remits  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  01  SCA  @  510-848-3328. 


LABORATORY;  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 

PH0«:(S)  650-364-9600  OATE:^  /  H  1 91 
—      (M)  510-653-0824  ' 


TtlRNAROUNP  TTMT :     PEE  COHTRACT  WITH  SFOSD 


n 


SITE  FILE;  watar  Sampling 
~£9  Lead 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239.2  iLEAO 


1  n?spEc?oR?j:(k^/6¥?n 


WORK  ORDER  t 


SFOSD  PO 


j or-Orlnking  Fountain 
HDF-Kultiple  DF 
WCDF-Waxar-Coolad  DF 
-«  SD7-SLnic  CP 

■Sink  Faucat 
tWF  -Wat€r*»Faucat 


B  -  Blank 
S  -  spiked 


SAMPLE  *   I A  1      DATE      J  TIKE  jlFlTTURS  SPACE/        ISAXFLEl   tXDSH  BNOITUSS 

3T  3  1  j   TYPE     )       LOCATIOH      i  TYPR»4^I^g>==vc=^n3g== 


0 

03 
03 


'VIS -3a 


3/  f«.uc-?f 


m-3 


50 


r 
T 


D 


r 


5  £f 


SV17-J.0 


1J7F  C^nsA-*-**© 


f 

6^-7 

II 

S  1 

DP 

rj^:  ,^  c-crrf\«(!.'-C73€J 

! 

i 

1 

o§  i 

i 

i  ! 

(  fiOf  /fv   rao-^  ODS  j 

i 

\  \ 

d2)  1 

^  ! 

1 

\    RELINQUISHED  BY :               ^  — 

DateyTiaa:  <r/zy?7 

[RECEIVED  BY:               ^id^?^  \ 
j  Oata/Tlaa:  <??jrji  <?  y             rfAs*.  \ 

1551  Wawcomo  Xve.  .    Ra.  206,     5an  frincisco,   CA  94124       Phone:  ( 4  IS)  695-55001] 

SEP-02-97  TUE  07:02  AM 


P.  24/30 


Sao  Franctsco  U^cd  School  Oi^titct  '.jiFUSDl 
'  o«a  in  Dfitiknin  W;;t>?r  Samolin'i      -"•        i'.Vi..s  '^i.tr.    S  /  f- . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 

510-84*3328. 


IjiMrucaoa  to  lab:  Fax  nc*uiis  ONLY  to: 
3.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  oi  SCA 


ISZSTOfl,   XKMJSTXXAL  S1SXZR. 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  MICRQANALYTICAL 

DATE:  i-  i^a  /91 


PHOWt:(S)  650-364-9600 
— — c      (M)  510-653-082^  ■  1 11  1 

~rayutpqyp  tixe:    vm  UUMIIAL1 


<5/ 
of 


site  FIXE:  ««tflx  SJUBplicg 

-a 


SFUSD  PO 


10 


^  Graphite  Pumaca  AA  E*A  229.2  juaLpj 

nXTSRI  TTPS: 
Or-Orlnlti»q  fountain 

HDr->raittpic  or 

MCOF-»*X*r- Cool*d  DF 
St>?-SllUt  CF 

Awr-w»t«r»Fauc*t» 


B  -  Blank 


DATE     }  TUfE  iFlYTORSl  SPACE/        | SAMPL£|    VTJLSU  B»OVUSS 

3  \   TfPE     ■>       LOCATI  OMi  ■  5  TYFI-S-TI3I 


±1 


/%~  A" 


i>==j=rrHE» 


?7|  Tso 


9 -Tit    /i?i>/^~  OJt^ 


hi 


?0  *-» 


✓  -  a*- 

j 

1 1 

i 

i 

! 

II 

i 

1  1  1 

1 

! 

1     I        1  ! 

! 

! 

1 

I  1 

1  I 

1 

?  I 

RELINQUISHED  SY : 


ifisi  f«vcoM  Ave.,   ita.  206,    5an  fruiciscc .   CA  94  12* 


RECEIVED  BY: 


09/02/97    06:57         TX/RX  NO . 9328         P. 024  | 


San  Francisco  Unified  School  □■•.met  (SrUSDi 
I  oao  in  Dnnktno  VV.itffr.^SamBlnvi  ft"  *:w*  ^'.ir. 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &.  CHAIN  OF  CUSTODY 


Jutrucnoa  10  tab:  Fax  rctuiis  ONLY  :o: 
=  .  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  ot  SCA  ■<?  510-S48-33: 


ISX2TC8. 


ZTSXZXZ.] 

yirxTHiMfi 


1A*0RATCRY ;  SEQUOIA  / 


^ICRO  ANALYTICAL^  J 


97  | 


PaOHX:(S)  650-364-9600 
,M)  5i0-o53-0824 
TtrommyTTm  ?KE.  CQBTHACT  WITH  SFQSD 


T 


j  SITS  mi:  warar  Sampling 


■a 


Lena 


J3. 


Irapn  • r  a  fumica  XX  2PA  239.2 


j   INSPECTOR:  44,  Luk/A   /  L^sT 


wo«X  ohdis  #?     SFOSO  PO 


1 8F-5  ir.fc  Faucar 


SXKPtZ  TTPt; 

B  -  Blanx 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


SXHFLZ  * 


W7  -Wat*r»F«uicac 


A  1  3XT1  J  TIME  llUl'IUmf  SPJLCZ/  |SXKPL£|  fLUSH  jnOWTSI 
— ■  L  _  '*   rng  UDOITISE  — -*v^v_J-^.««r*«— . ftwr- 


AtBKT-  to  Am*ZO 


f-tlUT       too  ft. 

A*jexr  to  0m 


■  \  f  i 


|  /v/ur  Ate  a. 


f  i 


0>F 


I  u 


j   S»LINQU1£HED  HYj^^^uVC?^^ — j|  RECEIVED  E^T/CtO^I  _ 
JI551  M«wcoaD  Ave..    .<=.  ?26.  fruciscc,    :.\  rtione:  .  *i£!  S95~-500H 


i 


P012 


4FV 


9 "TO  2  QQ  [ 


SAME  DAY  PICKUP 


S3»»  Ft.inci9.co  Unified  s^l'.uut  D-Mntt  '! 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
-AAmicuon  to  tab:  fax  retails  ONLY  :o: 

i.  Giaocudj  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  ana  C  3iu  oi  SCA  51»-*4*-3j23, 


E 


iritD 


/SEQUOIA^  XICROANALYTICAL  f 
"  '97  1 


?90R:(S}  650-364-9600 

7Trgwxgi30^P  TT*T:     ?ER  CUBTHACT  WITH  SPTfSD 


1 


1  rvu-^uM^  Co 


SITT  7li£;  watmr  Sampling 


£1 


cjrapai-ce  rumac*  AA  EFA  239.2  JtXHii 


wo&x  ordjoi  *s 
-O 


SFUSD  PO 


SAMFLZ  * 


X 


If) 


J  SD  J- Sink.  Zt 

Jsf-suix  ?»uc*r 


SAMPLE  TTTt- 

S  -  spliced  6C 

F-  First  Draw 


2ATX     1  TIKE  irECtTTRXi         SPXCZ.'        |$AJIFL£i    *U3S»  | MOOTS! 


^6  o^> 


n  n 


5 


5 


s  49 


mi 


!  ! 


i 

I 

_  3 

i  I 

! 

I 

I  i 

I 

|  lis 

I 

I 

i 

i     l  \  i 

I  l 

i  i 

l 

i 

j  i 

1551  y«wcei*s  av«. 


!06,  .rrUCi3CC.     CA  9*12* 


•t.or.«:  * 


7  ! 

15 1 ^9*-5  50OQ 


Sjlv*  Miguel  CC 


09/02/97    13:23         TX/RX  NO. 9346 


P. 008 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
-iwrucuon  10  tab:  Fax  rcsmts  ONLY  :o: 

=.  GunruQi  of  SFU5D  9  415-6*5-5667  ojqq  C.  3iu  oi  SCA  •£>  «10-«4«-332«. 


,M)  5iO-c53-0624 


SITE 


"^TlPl*BtHPm"  •  COWRACT  WITH  SFTjSO 


STTT  ?IUt:  »»"CftT  S— pliflq 


Qii  pgcrrcRi  C^ppt-rvd- 

»0» 


Email  TYPtt 

XDr-mtitipie  of 

iSDJ-Slfik.  pp 
^fF  •^HtlHtttCW' 


sample  rrpt: 
B  -  31 ant 

S  -  spixea    t  <■ 

F-  First  Draw 


^5  I  5-f  i  P  1  [Oil  Ml 


s  « 


is  7 


10 


«h6  I  TV  j  6f 


(0 


7  I 

10  1 

3H| 

*  1 

m|  9-/1.5  |  #s  1  6r 

4  I 

w  j  r/z£  j      j  5  f 

]    SZLUfQCJTSHED  BY;  fa 


cunri  (jdihrcu-fc^  \  received  a  y 
[efY  j  Cata/Tijatij. 


1551  M«%co«b  Ave.      .<a.  ;Qg.     £an  .-rucisce.    *.\  9*12* 


09/02/97  13:23 


TX/RX  NO. 9346 


P.  007 


San  Francisco  Unified  School  Distiict  (SFUSD) 
load  m  Drinkino  Wi'.tor  Snmplni'i  .ir.fi  An  ilysiv  Pi.in      f  f '  • 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  remits  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328. 


t 


BZ9T08 ,    nPPlTBTIL  HT01X11  • 
FROOBAMS 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


□ATE: 


/ 


/97 


PHONE: (S)  650-364-9600 
—      (M)  510-653-0824 
TPraAROCJyP  PER  COHTRACT  WITH  SFTlSO 


SITE: San  Francisco  Community 


\  nr 


SITE  FILE:  water  Stapling 

-□ 

Lead 


INSPECTOR: 


SSL 


/ 


AAE 


WORE  ORDER  t 


SFDSD  PO 


£1 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239 


ZD 

.2  (LEAD J 


PTYniRE  TYPE  t 
DF-OrlnJu-ng  Fountain 
MDF-Hultiple  OF 
WCDF-Watar -Cooled  DF 
SD7-SinJc  OF 
87-Siak  Faucet 


SAMPLE  TYPE: 
B  -  Blank 

S  -  spiked 


SAMPLE  t 


fO  u  i  i  iIttf -watar»Faucat        ■  a  » 

A  I     DATE     J  TIME  j|  FIXTURE  I         SPACE/        I  SAMPLEl   FLUSH  [NOMUSE 
]  !  —TYPE     )       LOCATION     j  TYPE«4-TIME     >  ■TTHE« 


H  A     T    ^30     7«5     SDP       CO!  A 


^  6 


1 1. 


7»8 


3  * 


2^^  (  lostc. 


I  V 


3 


o 


Fill 

arcl 

time 

heigl 

L  o 

0 

0 

1  ' 

1  1 

3  1 

! 

1 

1 

1 

1 

L  i 

1  1 

RELINQUISHED  BY:                    jh  /£> 

RECEIVED  BY:'  

Oata/Tiae:  -  jo    DG?*^  .  /:/Cp<^| 

1551  Navcoato  Ave.,  Ra.  206',..  San  Francisco,   CA  94L24       Phone :( 415)  695-550o| 

*  v/t«.1io»  1  drop  -frorv,  cuvku»e  f&^c-f--/ 


Paga  L  of 


AUG-26-97  TUE  10:31  AN 


P.  05/26 


Sao  Fr«mcisCo  UmliuCt  S::r.ool  Oislutt  [bPU^D>. 
I  OrtO  mi  Dnrtkioo  IV. S:iii\t)lr«i-i  An  rv».-<-  '".us    >  (\  i 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 

Iattrocaon  to  hb;  Fax  rc*ults  ONLY  to:  » 

B.  GUnnmi  of  SFUSD  0  415-695-5667  tad  C  Sia  of  SCA  0  510-S4A-332& 


iisstos,  rmwjg>ni.  zrozznfi 


stttssan  francisco  community 


SITE  FIXZ;  nt«  Saaplintj 

i.JLC»  AAE 


lA»ORATCRy  j  SEQUOIA  /r  MICROANALYTICAL 


PHO«l(S)  650-364-9600::  iVPMfES^"^^/^; 
w     (M)  510-653-0824 


%  TT?rr:     FEB  COBTIACT  WXfS  8PI  SD 


£1 


Graphite  P\irna»;  Xx         239.  4  I  MM 


UrSPKCTOR:  HG  r;:  v  ,> 


«osx  annul  $•   sruso  PO 

TO 


Mbr-miti.pl*  of 
«eDP-vat*r-Cool*d  DP 
soy-sinit  op 

5F-5iak  Fittest: 
*rF-w*t«r-F»ttC»e- 


! 

i 

1  1 

m0 

'V'y  '  vl 


R2LINQ0XSHED  BY:  ^fa  A/l,   A  JL<ZC  \ 


RECEIVED  BY:^fe«tV^^'/  LdTtA^ 


1351  K«veeafi  *ve.  .  »».  206,..  San  Francisco,  CX  94124    v  ?bon«:  (flS.i M5f*5500j 


...  • 


08/26/97    10:33         TX/RX  NO. 9197         P. 005 


AUG-26-97  TUE  10:30 


HI 


San  FrAOCiSCO  Unifier*  S'Jhooi  Qistuct  iSFUi»p» 


LEAD  IN  WATER-  SAMPLE  FOBM  &  CSA£^  OF  CCSTObY 

* 

Inxctjcnoa  to  lab:  Fax  results  ONLY  to: 

3.  Gianuoi  of  SFUSD  ®  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-33J 


iiiiTos,  *  pcmot  ST 

LL  TlOQBltttf 


FHOlit  (S)  650-364-9600      OA**:  /K 
—     (M)  510-653-0824         ■    1  - 
TgmMV*™^  rr'rg!     p**  CONTRACT  WITH 


JO. 


T 


site  FXL£;  vmrsr  stapling 


«OIX  CROE3J  # 


SAMPLE  * 


OATS 


pr-CrrlrV.  5  r«7  Fountain 
XDr-Moltlpla  OF 
/  ^^^AAB  |»CDT-«at«r*co6l*d  DF 
7    'say-sink  of 
sr-siaic  f«ae*« 


B  .«*:  Blank 
s 


SFOSD  PO 


TIKE ..  jVLllUXXl 


7oo 


7'? 


TIP 


DP 


0/3 


fir** 


a, 


:  8/M- 

7^|S£>F 

■  002.A  j 

"  I 

■tit 

jr 

St>F 

OOfA        |  "  j 

lit 

*7/f  |  g'4  bF 

1  ! 

«/*.! 

8 

1  1 

? 

1 

!  .  >Dato/Tta«t  */t//tftr^  /  ''"v 

oata/fiaa:  ^/J^  | 

jlSSa  Miwecaa         .  a*.  206,    San  fraflct^ce,  CA                ?&on«:  ;  413)  ^oj 

5|  ; 


.4 


1 


■3 


4 


-3 

4 


all 
-* 

4 

si 


08/26/97    10:33         TX/RX  NO. 91  P. 00 


San  Francisco  Unified  School  Qibtuct  iSFlTbD) 
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LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 
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VOJtX  ORDER  #: 
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SFUSD  PO 


SAMPLE  / 
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C<(r!> 


u 


DATE 


7^c 


E  TYPE  t 
Dr-OrlnJu-ng  Fountain 
MDPHfalrlpIe  OP 
WCDF-W*X«r -Cooled  DF 
SDF-Sink  CP 
SF-sink  F*uc«r 
«W7  -<Hm*F>UCit  i 
TIKE  )( FIXTURE |  SPACE/        \  SAMPLE 


SAMPLE  TYPE: 
3  -  Blank 


S  -  spiked 


■TTP1 

Of 


LTIOH     J  TYPE"  -*T 


S  i  t  <         <£/-  ?a 


\ctrt  \ 

r.i>  1 

if        4  -  k.S^/eryvrfJ     C  [ 

!  1 

1 

( 

i 

1  •  4f  f»  ^  ^■rw^/»j^L_  1 
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] 

ri 
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lead  in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  (SAP) 


LEU) 


nfn  iiolx  r  out 


laboratory;  ynjzzz  A^uriccJ 


SITE  FILE:  water, Sampling 

m 


PHONE:  f~f,0-eri-*>*&i 

DATE:  9  /c^ 

TURNAROUND  TIME : 

1 

^3-5  Days  j 

1  n  n  a — a  .  

1 

J  jft^u  Graphite  Furnace  AA 

lead] 

Lead 


INSPECTOR: 


WORK  ORDER        pSf-  qy.- 

IT 


fixture  type:  S&MELBJEffiE; 
..DF-Dr  inking  Fountain    I-Initial  Screening 

|  MDF-Multiple  DF  "X  r  tti  aLlV 

WCDF-Water-Cooled  DF    J>*  Pr«NI^  . 

SDF-Sink  DF  5  -Sf.l»C€^. 
SF-SinJc  Faucet 
WfF-Watar*=Faucat 


_ 

H 

1 

1 

- 

i 

i 

—  
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RECEIVED  BY:  p&fc/ 
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Lead  in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  (SAP) 


LEAD 


H.TEK  l&OLX  I  OHM 


B?U3D 

1BSSTOS /    INDUSTRIAL  HYGIENE, 
EHVTBOMKSartAIf  PROGRAMS 


LABORATORY:    /??/c^  /W^/W/ 


TURNAROUND  TIME; 


SITE:    (ZuGSeviLtf-  ni<> 


SITE  FILE:  water,  Sampling 

Lead 


INSPECTOR: 


WORK  ORDER  #:  n/7^^?-V^7- 


Graphite  Furnace  AA 


J26: 


5  Days 


I  LEAD 


FIXTURE  TYPE:  SAMPLE  TYPE: 

DF-Drinking  Founrain  I-Initial  Screening 

MDF-Multiple  DF  -  01  fciii/ 

WCDF-Water-Cooled  DF  PrnNP^ 

SOF-Sink  DP  S  •^MlC**- 
SF-SmX  Faucet 
!iWF-Water«=Faucet 
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Date/ 
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San  Francisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
Lead  in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  (SAP) 


LEAD 


1XYZE  1A0L1  POJUt 


3BEST0S/   XHD  US  TRIAL  ffYGIEKE, 

EMvxsoBMzarrAi.  programs 


LABORATORY:  /T)/csi>/lfM/e/&*  / 


PHONE:  /-f/o-6<l~o2d*/       DATE:  ^ 


TURNAROUND  TIME 


SITE:  ^00^/r 


SITE  FILE:  water, Sampling 
0  Lead 


INSPECTOR: 


=a==7" 

jsaL 


Graphite  Furnace  AA 


WORK  ORDER  #:  ^71  <^  7  .  i/q • 
SAMPLE  p  1a  I     DATE     \  TIME 


SAMPLE  TYPE: 


.■DF-Drinking  Founrain  I-Initial  Screening 
=J?MDF-Multiple  DF  -  Q# 

WCDF-water-Cooled  DF  PV^Nr*- 


SDF-SinJc  DP 
SF-SinJc  Faucet 
-Water«Fauc«t= 


5  «SflK£&. 


SPACE/ 
— —LOCATION— i)— TYPE- 


Inokuse 

f  "  =  J=TIMX= 


E 
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San  Francisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
Lead  in  Drinking  Water  "Sampling-  and  Analysis  Plan  (SAP) 


WXTEM  IAM9LI  ?OJUt 


LABORATORY :  ^J^/^/ofA^  / 


TURNAROUND  TIME: 


Kl(  GraPhite  Furnace  AA 

FIXTURE  TYPE!  SAMPLE  TYPE: 

DF-Drinking  Fountain    I-Initial  Screening; 

=^MDF-Multiple  DF  -v  -  n.  fc|Ji> 

WCDF-Water-Cooled  DF    -t>*  P>*-MNr^ 
SOF-Sink  DF 
SF-Sink  Faucet 
psawF-Water=Faucet 
SPACE/ 
•LOCATION. 


FIXTURE 
TYP 


^•LOCATION— J  — T 


1  *v/.  w  i 


/-I7  # 
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ram  iimflx  rout 


LABORATORY  :  tffl ,  t  *Q  ^  / 


PKOKZ*. 


SITE  FILE:  water. Sampling 
  B  Lead 

INSPECTOR:  /fc,%y*-f,S&. 


1   TURNAROUND  TIME: 

H= — — — 

u  tfnjf  Graphite  Furnace  AA 

[lead 

fixture  type:  SAMELSJEXEE^ 

DF-Drinking  Fountain  I-Initial  Screening 

agMDF-Multiple  DF  "X'BfftLllt 

WCDF-Water-Coolad  DF  -P*  P^-MNI^  . 

SDF-Slnk  DP  5  ~Sf  lK^ 
SF-SinJc  Fauc«t 
-Water*=Faucat= 


SPACE/ 
•LOCATION- 


SAMPLE 
HTYPF- 


Ihokuse 

-TIMX=J 


i 


d  RELINQUISHED  BY 
I     Date/Tine:  /s/^'Ao 
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San  Francisco  Unified  Schoc!  District  (SFUSD) 
in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  (SAP) 

r 

LEAD 

—  —  1 

BTUSO 

3 BEST OS,    INDUSTRIAL  HYGIENE, j 
EHTISOlOUanAL  PROGRAMS 


SITE:  £  J 

SITE  FILE:  water,  Sampling 

Lead 


INSPECTOR! 


WORK  ORDER  #: 
_-D=r 

SAMPLE 


LABORATORY : 


PHONE: 


DATE:    ^  /  /  nq. 


TURMAROUKD  TIME: 


5  Days 


_fl  3- 


Graphite  Furnace  AA 


A 

M 


DATE 


TIME 


lie 


fixture  TYPE:  SAMPLE,  T.YPE: 

DF-Dririking  Fountain  I-Initial  Screening 

MO F -Multiple  DF  "X  "  ftLAltld 

WCDF-Water-Cooled  DF  -X>=?  P^ttNI^ 

SDF-Sink  DF  5  «^f.lic€^. 
SF-Sink  Faucet 
llWF-Water*»Faucet== 


FIXTURE 
-TYPE— 


SPACE/ 
•LOCATION- 


|  SAMPLE 
fYPE- 


[hokuse 

=!j=TIMX= 


II  

i                             1  "™" 

1 

1 

1 

1 

1 

r,  n-n™-,  

i 
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San  Francisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
Lead  in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  (SAP) 


fim  ftAXPLX  f  owt 


SITE:   fl  &  .z-^+-0p  S~ 


SITE  FILE:  water, Sampling 
H  Lead 


IHrii                                                                   i  1 
LABORATORY : 

PHONE: 

DATE:   ^7  / 

TVRMARflWP  TIME: 

— d™. 

Days  j| 

 ii  

1 

1   ffv70  Graphite  Furnace 

AA 

Jlead] 

J 


INSPECTOR:  , 
OEF 

on 


fixture  type:  SAMELSJEXES^ 
DF-Drinking  Fountain    I-Initial  Screening 

MDF-Multiple  DF  -i-  -  q.  k.iv 

WCDF-Water-Cooled  DF    -P*  PV-MNP>- 

SOF-Sink  DF  5  ~*f.\)&3>. 
SF-SinJc  Faucet 

4WF-Wat«r«=Faucet  M           ,  ■  a  t 

FIXTURE  J         SPACE/  | SAMPLE I    .  1N0KUSE 

TYTC            '  ~   A-^vrr-J ■  .     1      11  ttttt 
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LEAD  IS  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jiwrucuon  10  tab:  Fax  remits  ONLY  :o: 

3.  Gianni m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5iu  01  SCA  •£>  510-S4S-3328. 


B11TC8 .    I»BP»T1T1T,  Z76XZXZ.J 


LABORATORY  :   SEQUOIA  //  MICRO  ANALYTICAL^  f 

PBOHI:(S)  650-364-9600       OATS:  / 97  { 

—       M)  5i0-o55-0624  ■ 
rrrrouiRDCJNP  tt^y  :     PER  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


j  sitz  till; 


ling 


Lean 


=0= 


I 


Grapaixe  Furnaca  AA   EPA  239.2 


mSPECTCR: 


/ 


M  TYPE: 
Or— Q2rinJcJ-ng  Fouri-caan 
-WDr-Koinple  of 

.•SD?-Slnic  CP 


WOJUC  CRD 231  # 


SFUSD  PO 


SAMPLE  ^f; 

B  -  Blame 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


SAKPLZ   *   (A  1                   |  TIKE  J  nZTTTTRIJ         SPACE /  j 

SAKPLZl 

ft™  2-12-  ! 

I  zq  t 

\2-0-l 

r  1 

/0/T7/Ajj 

!  1  1 

!  1  fTl 

!    3,  | 

i  \ 

* 

i 
I 

LM 

I 

2.3  ! 

1  4, 

LU 

35 


^p>vce 


1 
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LEAD  VS  WATER  SAMPLE  FORM  &.  CHAIN  OF  CUSTODY 
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B.  Giannmi  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  or  SCA  510-34S-332S. 


tuns   
butos ,  npujTiTiL  zrexzn.; 
arratoancpraax  ytrvTBiMB 


LA*ORATCRY:  SEQUOIA  /  MI  GROAN  ALYTICAL 


97  | 


P90NZ: (S)  650-364-9600 

—       M)  5i0-o53-0624    _____ 

TT!__M__RDtT«T_  '•  COHTRACT  WITH  SnJbU 


1 


j  SITS  FIIX:  warar  Saapli 


nq 


I 


Lean 


 o  L_ 

Grapttite.  Pumaea  XA    EPA   239.2  |  LEUDJ 


DISPECTCR: 


/ 


vorx  orozs  #:     SFUSD  PO 


Or-Orinkxnq  Faur.uan 
WDr-Kolriple  OF 
j  HCOF-tJatear-Coo  J 
•  SDF-Slnk.  CP 
|  SF-SmX  Faucar 


SAMPLE  ~^f>Vr 
3  -  3lani_ 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


W7 -Watar-Faucac— 


SAJtPLZ  .»   lX  1     3ATI     J  TUSE  JfIXTURSJ         SPXCT'  jsAXPLZ 
■IT  j  TYPE      ■       CjDCXTI SN      ;  TYPS- 


\T\  8-U    o<\\o   $V/=  |/W/-   ll^l  p  j?/_> 

I  ^)  |t     1 off, uZZ  oi !  ^  i > ,o 


Sr  8-U    o^io  \fi» 


r 


_tush  j 

NOVUSS 

3^ 

■  i  i    -  \ 


\  ^  ! 

1 

It 

^7 

-n 

^6  |  0  ?d             |yW,c    \&\fSr  |>/o 

1      iri^-^  ! 

F  ; 

y/o    1   I  \ 

r  : 

.i                                 1                 J         A  fvwO  i 

icw!  4  J 

zTzi*  I  Q  7 


i|  R£C  __IV__D  2 
j  Cata/Tlaa 


j_5Sl  Mavcomc  Ave..    _ca.  ^06.     =in  Fr=-nc_scc.    C.\  ?iior.( 


^  i  ifl l/f7 
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j  ego  jn  farinfcmo  W*.:tv»c^Samnlin'i  >u:::  An  ity  «,■«■.  ^i.ii'.    s  f  V 


LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  <*  CHAIN  OF  CUSTODY 
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urums 

BZSTQ8,    r»DP»TITlL  ZlBXXM.l 

7mOOBJUI8 


LABORATORY:   SEQUOIA ^^ICROANALYIIC^lP  j 

PH0HX:(S)   650-36^-9600       OATT^  / 97  J 

—       M)  5i0-o55-0624  ■ 
rtromRQCmri  ttxt:     PER  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


JWT'"    '  "  -    ■  MBMBM M^^M— MBi 

j  SITS  FILE:  water  Sampling  - 


B 


Leaa 


ite  rumacw  XA    EPA   239.2  JldlD 


mSPZCTCR  w  R  L_  / 


ZX2XSS£JQZ£: 

Or— QrtaJcing  Founta-ir. 

|MCO?-»arer-cooi«d  DF 
.«SD7-Slnk.  CP 


3  -  Blaajc 
S  -  SDiked 


SAMP  LI  *  | 

X  1      3ATI     J  T1XE  iFirrOSSl          SPXCT/        l&AKPLSl   tXUSH  9HOKUSS 

\*>  1 

U  I 

F  ;  r  \  r\ 

\  Z-^>  \ 

o&3!s3>p|     3oX|  F  !  f  ; 

\ 

!  F  i  \  I 

\ 

r  1  V  1 

w\\  ! 

^  U  ! 

—  1 

1    It  1          ow  pj)r  l 

j  i 

•  RZLIKQCJT 


:ate /Ti2t : 


\  RECETVZD  5Y 
j  Cata/TUna: 


!L551   H«wcoas  Ave 


San  Francisco  Unified  School  Distuct  (SFUSD) 
t  oao  in  Onnfctno  V\\:tPt«SnmnliM'i  ft»t|vvv  at.ir.    S  i  f  ■ 


LEAD  VS  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
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urns   

iBzaros.  noxrsTixxL  zrexnra.i 

7inrreiMB 


LABORATORY;  SEQUOIA  /CfTlCROANALYTlCM^  f 


OATE 


?H01TX:(S)  650-364-9600 

—       M)  5i0-o53-0624    _   

TgRMAROtrffTl  TT^i;:     ?BE   COHTSACT  WITH  SFUSD 


SITE 


1 


j  SITE  rilZ:  watar  Sampling 


Grapaite  Furnace  AA   2PA  239.2  [rTTmi 


Lean 


INSPECTCR 


WOJtX   ORDER  t 


SFUSD  PO 


DF-OrinkJjig  Fountain 
-WDF-ttultiple  0? 
|  WCC?-y*t«tr-Cooi«a  DF 
.JsDF-Sink.  CP 
iSF-SuiX  Faucet 


SAMPLE  ~VPg; 
B  -  Bianjc 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


u  tTF  -Watar»Faucac"  ,  

SAMP  LI  *   I A  \      ZXTT     \  IDE  ^FrrTOSEJ         SPACE/        |SAJCPLEl   tXUSH  JNOJTUSE 
4Y   ]  .  TYPE      »       CjOCATISN      j  ^TYgE-^^:!2gS==pTTJX«» 

7  I  >Wm4 


r 


3 


S^c  |<&"  |^ip  ^ 


F 


! 


F 


j       H       j                  \ofof  | 

5J)P 

1 

F   H  1 

n 

J  1 

1 

1  ^1 

f  1  \  ! 

(  i 

I°8  a 

IN 

AJ 

1  >  ! 

1  P! 

1 

/  ! 

F 

1  1 

'  j 

i  \  1 

> 
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San  Fransisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
Lead  in  Drinking  Water  Sampling  and  Analysis  Plan  S/P. 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  AND  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  lab:  FAX  results  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-965-5667  and  C.  Siu  of  SCA  (2)  510-848-3328 


SFUSD 

ASBESTOS,  INDUSTRIAL  HYGIENE, 
ENVIRONMENTAL  PROGRAMS 

LABORATORY:  SEQUIOA  /  MICRO  ANALYTICAL 

PHONE:  (S)  650-364-9600       DATE:   /Ql  3  / 1997 
(M)  510-653-0824 

TURNAROUND  TIME:  PER  CONTRACT  WITH  SFUSD 

SITE:  "£je:PDI*JQ 

SITE  FILE:  Water  Sampling  j 

Lead 

Graphite  Furnace  AA  EPA  239.2 

FIXTURE  TYPE:                            SAMPLE  TYPE: 
DF— Drinking  Fountain                          B— Blank 
MDF--Multiple  DF 

WCDF-Water  Cooled  DF  S-Spiked 
SDF--Sink  DF 

SF-Sink  Faucet                                 F-First  Draw 

INSPECTOR:  £  .1cd\A-th  FIRMf?6  A_ 

WORK  ORDER  #:     SFUSD  PO 

Sample  # 

D 
A 
Y 

DATE 

TIME 

FIXTURE 
TYPE 

SPACE/ 
LOCATION 

SAMPLE 
TYPE 

FLUSH 
TIME 

NONUSE 
TIME 

/0-3 

I*0  PL. 

f 

50 

//  -iz  *»• 

^\ 

SO 

J, 

xwo 
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RECEIVED  BY:  itvOCAJO 
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LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
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unxvB 

BUTQ8.  ZTSXZXX.j 

7KOOBAM8 
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LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  lab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  01  SCA  @  510-848-3328. 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  MICRO ANALYTICAL 


DATE: 


PH0HI:(S)  650-364-9600 
(M)  510-653-0824 


TURNAROUND  TTUT :     PEE  COHTEACT  WITH  SFUSD 


SITE:  Mo/^OC  <£c.S\ 


n 


SITE  FILE:  water  Stapling 
~ED  Lead 


INSPECTOR:     (j  /  L^ft 

WORK  ORDER  *'      SFUSD  PO 


Graphite  Punuca  AA   EPA  239.2  I  LEAD 


SAMPLE  * 


DATE 


2L 


8 


FIXTURE  TYPE : 
Or— Or Infcxng  Fountain 
MDF-Hultiple  DF 
WCOF -Water -Coo  led  DF 
SDP-Slnk  CF 
SF-Siak'  Faucet 
■WT-Wat«r»Fauc*t  . 


SAXPLE  TYPE: 
B  -  Blank 

S  -  spiked 


TIME  i FIXTURE 
•TYPE— 


8' 


op 


SPACE/  IsaxpleI  FLUSH  j  NOKUSZ 
•LOCATI  ON— r-TYP  E— h^TX&==$=VTKb= 


I 


OCATI  ON— Y"TYF  ^^^^===^TTXL 


A/67 


3 


gT-8 


DF    /  o  v 


H 

1 

\A 

bp  |  /oj 

■  i 

iH 

SDP  |  103 

1  i 

1  7 

V 

i 

bp 

1  ■  1 

i  o 

!  o 

i  - 

l./py  I  l 

!  9  h 

1  - 

1  ^ 3,5 

DF 

/or 

j 

A/t 


[    RELINQUISHED  BY:  '^/tLA^~P  .J&JLL  \ 
Oate/Tiine:    <j> /  ^ -z.     y  w 

RECEIVED  BY: 
Data/Time: 

1551  K«ucoas  Ave..    Ra.  206,     San  Francisco,   CA  94L2I   /  Phone  :(<*  15 )  695-550o] 

Pig*. 


ftug-26-97    OA : OOP    Sensible    Env  Solutions 


P  .  29 


San  Ftaik-ivcci  United  E.-hool  Distuci  iSFUvO) 
;  e«o  »i>  DfinKtufi  W.  Ii?t  Smuoliivi    ii      in  I1,'.  •    a'.w:    '.- f  \ 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  lab:  Fax  results  ONLY  10. 

B.  Giannini  of  SFXJSD  »  415-695-5647  mjo  C  Siu  oi  SCA  @  510-848-332S. 


E 

SI 


5TTTSC 


LABORATORY;  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


PBOirx:{S)  650-364-9600      OA™:  <f  /  JL^/»7 
^— »      CM)   51O-653-082A  ■ 
TUHHAJtQCPm  ~T.ME:      PfcR   COHTRACT  WITH  5 


SITE:  tf,$£t0,j              tfao  / 
 *  , 


site  fii£:  »*toc  saxpliA? 


Lead 


JQ_ 


Graphite  FMmAca  XA  EPA  2  39*2 


VQEJC   CROJES  #: 

rO 


SPTJSD  PO 


SAKPLZ  / 


IT 

1 


CAM 


TIME 


7^7 


HJtTUkl  TYPE: 
Of* -ortnfcj.no  fountain 
MDF-Hnltipl«  DP 

-»4t«r-Cool«i  OF 
Sink.  CP 
Sin*  Fsacar 

*T  -M»m>FiUClt  .i 
FnTUHj  SPACE/  )SAXPL£ 


S  -  Blank 
S  -  spiked 


»TYP1 


A/" 


-LOCATION 

ft 


>  1 

i\ 

j*/ -<t*A7  7 

'  1 

i 

1 

I 

r 

.  ! 

r 

1'  i 

v 

If 

U 

1  - 

JLEL,  I NQCXT SHED  BY: 


I  deceived  by: 

j  Cata/Tiae: 


1351  Hmcobb  Ave.  .   Jts.  206.     ian  Francisco,   CX  9*  l 


08/26/97  16:05 


TX/RX  NO. 9212  P. 029 


Aug-26-97    04 : OOP    Sensible    Env  Solutions 


P  .  28 


San  Fi.mcisco  Uml.ed  School  'Jisluct  (SrUbPl- 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  i&b:  Fax  results  ONLY  to: 

5.  Giannjm  of  SFUSD  &  415-4*5-5667  ma  C.  Siu  ot  SCA  9  51Q-843-3328. 


t 


LA*ORXTCHyi  SEQUOIA  /  MICR0ANALYTICA1 


FHOHlt(S)   650-364-96D0       QXTT:  £  /  J>//$1 
— ■»      (M)  510-653-0824  "J 
TURNAROUND  ^IMI:      ?KK  CONTRACT  WITH  S 


SITE :  M£fi£o  *s  Hi*  /{  y<-y/oo*. 


JCL 


work  ceo©  $ 


SITE  FlUi:   witar  Stapling 


Cr»pbitc  Funuct  AA    EPA  239.2 


SFUSD  PO 


SAKPtJ:  > 


=Y=4= 


OATX 


HZXSU-X2ZX: 

DF-OrtnJfcAnq  fountain 
MDP-MUlriple  OF 

wcD7-w*r«x-<:ocii«d  or 
SO*-Str\X  cf 
fF-sink  F%UC*t 
•wf  -w*  t «  r^Fa  uc«  c<  p 


SUfftS  agg: 
B  -  Blank 

S  -  spiked 


6/ 


SPACE/ 

LOCATION     «  TYPE^-TPffi  —  -1 


Thqi 


7-*  3' -J 


F 


6f 


f'H-17 

7:1?  | 

//£  I 

s 

J 

r 

| 

I" 

^  i 

j  7P<'^ 

•r 

7.'V* 

#  -f-  ffos*  *  *  ">  t>-3 
Hp,  Am.  ki «  -AAx-tf 

1 

j 

J  7^/"  7 

r 

f 

7 '72. 

f 

1  7^'7 

5^ 

r 


RZLIKQCTSHED  BY: 


135J  K«vcaas  ^vt.  .  206 


,     5an  frauticxsco,    CA  9  4l5^       ?heri/ isT695-*»0O |  • 


MISSION  H-5 

08/26/97    16:05         TX/RX  NO. 9212         P. 028 


( 


San  Francisco  Unified  School  Distuci  (St-USD) 
I  OfiO  in  Drinktnci  W';;t»?r  Samptui*i .  .ir.r:  An  iIvmh  P».in 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  10  tab:  Fax  rcxuiis  ONLY  to: 

3.  Giannmi  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  01"  SCA  @  510-848-3328. 


LXJORATCRY;  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


IBXSTOS,    HDP1CTLI3L1  ETSXZn, 
YVGOSLkMB 


PHO«:(S)  650-364-9600  /#/  3  /  97  j 

—      (M)  510-653-0824  _i 
TTTRMXRDUWP  TTMT :     PEE  COHTRACT  WITH  SFTJSD 


1  ^W*'»^)hg 


n 


I 


Graphite  Fumaea  XX  239 


SITT  TUX:  warar  Sampling 

-□  Lead 


.2  jLZXDj 


inspector: 


DF-9r Inking  Fountain 
tf'MDr-Mnltlple  DF 
/  £linpff  C/  jwCDF-Watar-Cool^d  DF 


B  -  Blanic 
S  -  spiked 


WOWC  ORDER  #:      SFUSD  PO 


.iSOF-sink  CP 
|SF-Sink  Faucar 


*F  -Watar-Faucat* 

SPXCZ/ 


SXKPLI  *   |X  i     3ATI     J  TIKE  )l  FIXTURE  J  SPXCZ/        (sXXFLsl    kXUSH  juOKUSI 

}Y  'I  j   TYPE      >       LOCXTIOH      ■  .TYPE-4-T 


9 


0.5 


]   rZLIKQUT£HED  BY;    p^P  X/<* 


Sate/Tim,  /  Q-j-C}^ fc%<(  [  Oata/TlaB ;  '  ^  /  /Vf^  j 
1151  Kawcoac  Ave..   ;*=.  206,     San  rranciscc.         94  L2* ^hor.e:  :  ilSl  695-5500l| 

P«g»__L  ^  i  


RECEIVED  EY: 
Oata/Tlaa : 


San  Francisco  Unified  School  Otbtnci  (SFUSD) 
:— — t  oao  in  Drinking  W»tor  Samnlm't  .ii.r:  An  »»yy-.  Pi.m    S  /  f-  - 


LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &.  CHAIN  OF  CUSTODY 
Jismicson  to  tab:  Fax  remits  ONLY  ;o: 

=  .  Gianmni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  or  SCA  •<?  5 10-S4S-332S. 


ITUftB 

rxpp»TtTiT.  nmm.j 

7ROOBXMS 


LA*ORA7CRY;  -jSggSSg  /  MI  CROANAL YTICAL 
P90KZ: 


5}  650-364-9600 
M)   5 10-o5  5-G62* 
rTTRMARDUTTD  ry?:     PER   COHTSACT  WITH  SFTjSD 


I 


1    s^^j;  ri? 


*atftr  Sampling 

-a  ^ 


Grapo^rs  rumaca  XA 


KlXTUttZ  TTP'E : 


—————         a  ==a^—«  spy-sinx  CP 


WOEX  CRDZR  SFOSD  PO 


JSF-Sj_aX  ?aucar 
->W7  -«%t«r-Faucao 


EPA   239.2  )LElo| 

3  -  31aa*  ■ 
S  -  spuceci 

F-  First  Draw 


A  I      3ATI      j  TIKE  iFirrUR2^  SPACE/        JSAXPLSj    bXUSH  }l* 
 'i                  ;               i   TTPS      >       uQCATICM"    i  ■TY?I^WT^^===» 


i  *~  i 

j  Xfc/tr  -CAP,        1  <;,-,—  1 

III! 

1   ?  1 

^  i 

> 

i 

i 

1 

1  I 

1 

i 

1 

i ; 

! 

1 

!  1 

1    RZLINQUT£HZD  EY  :    ffy'/ ffl)T 

1     :ate,Ti3.:      #.^n'  /^//Jf 

j HECEZVTD  2Y:  ^- 
j  Cata/TLae:  / 

77  it 

j  1 3 5 1   Kawcoao  Ave.  .  .<a. 

106.     ian  fruic 

;scc.    :.\  94 

a:    Vl5 ■ 59 

$-5  5  00r, 

•V 


3 


/I, 


n.?01A 


San  Francisco  Unified  School  Diblnct  (SFUSD) 
I  Ond  ut  Drinktno  Walter  Samnlnri  An  »iy*  v  s>i.hj    S /"  P . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  10  tab:  Fax  results  ONLY  ;o: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  01  SCA  •<?  510-S43-3323. 


LAAORATCRY :   5E0U0IA  /  MICROANALYTICAL  | 


1XTT: 


PHOKX:(S)  650-364-9600 

—      ,M)  5i0-o53-0824   

TTTHNARQtTwn  tt.mt  :     PER  COHTRACT  WITH  SFUSD 


j  sin:  fa/McY/CO 

tar 


SITr  Fill:   witar  Sampling 


Leac 


I' 


! 


Grapti.it  £  puruca  AA   EPA  239.2  jLQDjj 


FIXTURE  TYPE: 
•MDr-«alriple  0? 


i   EHSP£CTCR:<p    iLufr  /  L/ffrt  l»C07-Wat&r-<ooi«ci  2F 

;.  L    BS^L       /rK,  iSDF-SljUc  C? 


WOJUC  CRD  a?  # 


SFUSD  PO 


I  gF-SiJik  Faucat 
-*ti?  -vat«r»Fauca 


3  -  31aa& 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


SAXFLZ  i  \h  I      3ATT        TIKE  i  FIXTURE^         SPACE/        |  SAJCFLZ1  fe" 

|y  1  '  i  TTPE     i      LOCATISH     i  ty?e«*— t 


tXOSH  ! 


NOKT7SZ 


i 


i-1 


'   |    Tl   i  I 


I 

I 

I  I 

I      I   i    i  .  i 

s  *    ',3,3^  feet 

'p^— «=M=^ — — — — —  — ^— —— —   '  — — »— — — W— ^— 


3CJTSHEO  BY  : 


j  RELIKQCJTS 
I  Data 


II  RECEIVED  2Y 
Gaca/Tlae: 


L3S1  N«vcos»c  Ave.  .    =a.  ?Q6.     £an  rra-icisce 


:.\    9  4  L  2 


a  IS  J  59  5-6  5  00  r, 


5--  3 


PO  1 


San  Francisco  Unified  School  District  (SFUSD) 
t  cap  in  Drinktno  W;;lor  Snmnlni'l  .11. r:  An  »iyw  Oi.in    s  (  f>  . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
-iwrucuon  :o  tab:  Fax  renins  ONLY  ;o: 

=  .  Gianni  m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  •<?  510-S48-332S. 


UUKDRATCRY :   SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


?901TX:(S)  650-364-9600 
4M)  5i0-o53-0824 
TTTTOU^DUKn  TT_yT:     PER  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


—  ffl i<><>i 0/1/  /h/A/ty  77*C- 


1 


warar  Sampling 
Lean 


ixar 


Grapn^r  =  FMrr-aea  AA   EPA  239.2 


LEAD  I 


W1XTURZ  TYPE: 
DF-OrtnkJ»ng  Fountain 


'  '  ispy-sixik.  cp 


WOWC  ORDER  #: 


SFUSD  PO 


SAXPLZ  /  A 


<2  fw^fofr^Ad 


time:  slFrrrrasj 


«T  -w%t«r»Faucar» 


sakpl? 
3  -  31ant 

S  -  spliced 

F-  First  Draw 


6 


SPACE / 
— CjOCATI0N« 


[sZxpZeI  tXUSH  Jnohuss 
"    -TTHIs= 


txnsH  }» 


i  3 

!  -t  /,  -  bp.  !  1 

i  !  II 

!  I 

1  1 

1 

1  1 

i  a)(kc  !/?<£Y> 

i 

1 

i 

1    1.  i  i 

1 

1     !  ! 

<  RZLINQUTched 
Date; 


1551  H4wcoao  /we.  .  735 


OCT- 16- 9?  THU  02:54  PM 


P.  11/11 


Sar>  Francisco  Unified  S--hool  Oisiticj  iSFUSD) 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  lab:  Fax  rejuits  ONLY  to: 

B.  Giamuni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-332*. 


yurvraiMB 


|  SITE: 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


PBOMltCS)  650-364-9600 
(M)  510-653-0824 


r 


site  Fill;  w»t«r  stapling 

-A 


;ixtii 


t  nr 
t"n  1 

Jdf-c 


S3  11 


Graphite  rurnAc*  XA  EPA  239.2 


INSPECTOR;  X6**UfW  Sgg 
SFDSD  PO 


FIXTURE  TYPE: 
iDF-OrUHtirw?  Fountain 
iHDF-iWiXiple  07 
1  WGDF-Watar-COolad  DF 


sample  TYPE: 
8  -  Elan* 

S  -  spiked 


VOJtX  ORDER  #: 

..  D 


SAKFLI  / 


OATI 


TIKE 


miSDR-Slafc  CP 
ST-Sin*  Paucar 
U?7  -*nit«r»Faucat 


■TY?~ 


1^ 


T?E     j  IOCATI 


space/     IsaxfleI  hush  }3wms 

lTaIT/w 


!  1 

1 

.  ! 

i 

i 

!  - 

— i 

1  ! 

1 

1  ! 

1 

i 

! 

• 

i  i 

1  • 

i 

i 

RZLIKQtJISHZC 
Date 


RECEIVED  BY: 
Oata/Tlae: 


1351  Nwcobs  Ave..   3a.  206.     S*n  Frameisca .   CA  ?hon« 


10/16/97  14:52 


TX/RX  NO. 0360 


P. 01 1 


OCT- 16-97  THU  02:54  PM 


P,  10/11 


Sao  Francisco  Unified  Sciiooi  Disltict 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
In&micaoQ  10  tab:  Fax  remits  ONLY  xo: 

B.  Giarowu  of  SFUSD  @  415-6&5-5667  ana  C.  Siu  or  SCA  @  510-848-3328. 


I7US0   

lExarofl/  nwitiiii  si  sun,  j 


LABORATORY ;  SEQUOIA  /  MICROAMAIYTICAL 

F«0«;(S)  650-364-9600  OXTI;  ^  //C  /! 
—      CM)  510-653-0824  '*  M 


SITE; 


3^ 


sm:  FIL£:  w*t(Mr  sampling 

-1J3 


Graphite  nmuca  XX   EPA  239.2 


I  nma  type; 


SORT  CROEP  #t 


SFUSD  PO 


SAKPLX  f 


DATE 


THE 


U 

u 

iz 
n 


aOfli. 


12  p* 


Fountain 
Httltlple  DP 

SDP-SinJc  CF 

VT  -W4 1  tr^Fft UC»C 


FIXTURE 
TYPE*  'j  ■     LOCATION     j)  »TYP 

At 


J2£ 


7 


SPXCE/  SAMPLE  I  FZ£SH  flXOITUSE 
■OCXTIOy^^TYPE-^-^rrgg  >TtHEa 


Z7; 

7*.  WW 

IsF 

M 

i  <•     -  |5L 

|  A$  ! 

BY:    2  ffi¥?f\ 

Ddte/Tia«:            {/  j 

RECEIVED  BY:          /?         /~            >  /'J 

teta/Tiu,  Mju.Al,.  (elm. 

i$Sl  K#wcoao  A.ve.  .    33-206.     San  F  rajiciseo.   r^X                   ?h.on*»y'c^i.s J  695-^550^1 

97 


10/16/97  14:52 


TX/RX  NO. 0360 


P. 010 


-16-97  THU  02:53  PM 


P.  09/11 


San  Francisco  Unified  School  Dislnit]  (SFUsDl- 
'.  pad  ui  Prinking  W*.:t»y  S<lrnnli*V(  ->••.::  An  i!>,ii*.  M'.m    >  f  I' 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Iiutrucuoa  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Giaomni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  oi  SCA  @  S10-84g-332S. 


t 


■vara 

suras,  ncwuraiM,  siszan. 
amxcnaanu.  tukthvmh 


LABORATORY  *  SEQUOIA  /  MICROANAI.YT1CAL 

PBOKX:(S)  650-364-9600  OXfZ; /»7 
—      (M)  510-653-0824         <— ' 

fta  


i*— — 

i  srn 


(0 


site  FILE:  watar  Saapliog 
Land 


i  nr 


J3= 


Graphite  !*ux7ia«  XX   EPA   239.2  Jlted 


rUSPZCTOR 


lira 


vox*  oiumw  #?     SFUSD  PO 


;7.w 


DF-ortmu-w?  Fountain 
MDF-Kultlple  5F 
WCOF-Warar-Coolad  DF 
SOP-Slftk.  CP 
sr-sjjtk.  Faucat 
Aw7-w*tar»Fauc«ci 


SAMPLE  TVyg: 
B  -  Blank 

S  -  spiked 


1»«  '  U    U  i         mi  ii    i  iMiTy -Watar-FattCaC  ,  j  i 
A  I     OATI     I  TIME  |  FXXTUBXI         SPACE/       ISAXFLEl  FLOSS 
 — rY-i-                            "  TYPE     r  -UK^TI0M»4.^rYFE^riaB== 


Atari  QO(  _c>_r%» 


J/ 


J  RELINQUISHED  BV :  0—  /6//J/T7  j 

3.    oate/Tiaa:  f       ^  ' 


RECEIVED  BY: 


1351  KaveOBB  \ve. 


Sa*.  206.     San   F — sji «^ : 


10/16/97  14:52 


/kxralow^  f  S  Ad1 

TX/RX  NO. 0360  P. 009 


OCT- 16- 97  THU  02' 


PI1 


P,  08/1 


San  Francisco  Unified  School  Dibit  let]  (SFUliDl 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 

510*848-3328. 


Lastrucnoa  to  tab:  Fax  retuiis  ONLY  to: 
B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-6*5-56*7  ana  C.  Siu  ot  SCA 


I   

puEtaTca,  iPotyitTiTr  siexzn. 


INSPECTOR 


WO**  ORDER  *•      SFOSO  PO 


SAXPLI  / 


01 


«2_ 


1     ^ATI  | 


tzxe  ircrrrrRS 

 i-TYP»  


FTXT7RZ  nt£: 
pr-Df 1 niu  ng  Fountain 
MDr-HnXtiple  OF 

SDr-S-Lnk  OP 
flr-siak'  Pftucvt 


UUWRA7CRY;  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 

?B0K8:(S)  650-364-9600 
(M)  510-653-0824 


Graphite  Purnace  XA   E*A  239.2 


giypr,;;:  type: 
B  -  Beanie 

s  -  spiked 


1*7/ 


0X1112.-  Z.B 


<J6 


(5?  712^ 


Of 


Of 


BUCIE  ■  J   a   »,/;  A 

spi.ce/     {saxple)  kujsh  Jhovuse  ™£f 

OCXTI  QMi  -ii^ryPI-^^Tgffl  X-»TTgZ«4  ' 


tt-7 


7^: 


Ail  1 30fc| 


7:o^~|  £f 


■7. 


_ 


7-/M  Of 


IsftJ***  list 

toe  I  <*<w 


Art 


Oate/Tiiw: 


EZCEIVJSD  BY:  }/// 


San  truiciace,    ^  A.  9* 


IT7"' 


2 


Arc 


J-  * 

■z. 


10/16/97  14:52 


TX/RX  NO. 0360         P. 008 


ug-26-97    03:57P    Sensible    Env  Solutions 


P.14 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  *  CHAIN  OF  CUSTODY 


Inatrucooa  m  tab:  Fax  mats  ONLY  to: 

B.  Qitnaidi  at  SFUSD  •  4 1 5-6*1- 7  mo  C  Sin  of  SCA  <#  5 16-44*- 33  2* 


*  SEQUOIA  /  MI CROANALm CAL 
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j  n£LINQOT£HED  BY: 
.}  Date/Tia«: 

(1551  K 


RECEIVED  EY: 
Date /Tine : 


IJ 


awcomc  Ave..   Jfca.206,    ian  Francises,   CX  94L2*       Phone:  !  415}  695-55001 


5" 


San  Francisco  Unified  School  QiMuct  (SFUSD) 
t  osa  m  Ormkinn  W;<tor  Samnlnrr  .'f-ti  Amlysis  Pi.in  S/T 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  rc suits  ONLY  to: 

B.  Giannim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  01"  SCA  @  510-84S-3328. 


site: 


LAJORATCRY :  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 

PHOSX:(S)  650-364-9600      QATX:  <g  :2JplM  \ 
—      (M)  510-653-0824  — ! 
TTTRHXRQufrp  ^TMT :     FEE  COHTRACT  WITH  SFUSD 

n  F~l 

Graphite  Furuca  XX   EPA  239.2  JlzaDI 


SITE  FILE:  watar  Stapling 

Lead 


■La 


j    ramrei  type: 
?  OF— Or Iniu-nq  poun^in 
•HDF-Holtlple  DF 


}   INSPECTOR:    C  Oi    /    Cr\         IwCOF-WataJr-Coolad  DF 

|SF-3iak  Faucat  r     rT^T  wflSW 


WOEX  ORDER  SFUSD  PO 


SAMPLE  *  1 A  |     DATE     J  TIME  ((FITTCRE 
— I?  V  iii  TYPE— 


*tf  -Watar*»Faucac 
SPA 

COCA' 


spxcz/      jsaxpleI  flush  jxoyusz) 

OCXTICN— —WTYT2-4^I^E===:T==TI3EIH 


r 


T 


T 


!  31  II 

/ 1 

1  / 

1 

p  j 

/!  [j 

"  3Z  \ 

i 

7:o,    SF  [faK~ew'B| 

It  i 

/ 

t  1 

i    31  i 

|SF  1 

F  ' 

1  ! 

t  B 

U>^     1  !     \  |W 

SF  I 

If  ' 

U  I.U 

i    3  I 

|7.vo  |5F 

4- 

i  1 
1 

RELIHQUT5HZD  BY :  Q_  Q 
□ate/Tiaa:  ^C^Ch 


RECEIVED  EY: 
j  Cata/Tlae: 


|12£1  Nawcoac  *ve..    j>s.  206,     =an  Fra_nciscc.    CX  94L24        Phcr.e:  :4l 


<:c  «  —  =  =  00  Ti 


P012ll„  f 


San  Francisco  Unil.ed  School  Distuct  (SFUSD) 
[  osa  in  Dnnkino  IVatgr  gainntnvj Antty>is  Pt.m  ^AP- 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  lab:  Fax  remits  ONLY  to: 

S.  Gianmni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  01  SCA  @  510-84S-332S. 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 

PHOHX:(S)  650-364-9600       OATS:  <g"  ?2Jp/91  \ 
—     (M)  510-653-0824  _J 
TTlTQO^QU^n  ttxt:     PER  COHTRACT  WITH  SFuSO 


SITZ: 


n 


I 


SITE  TILL:  watar  Sampling 

Lead 


\0T-Z. 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239.2 


L 


INSPECTOR: 


j    VGSJL  ORDER 
I   SAKPLI  i  |xj 


SFUSD  PO 


DATI 


i 


j  OF  —Or irJcxnc  Fotmcziin 
JwDr-«nltiple  OF 

!WCDF-Watar-<:oola<:  DF 
SDF-sinJc  CF 
JSF-Siix  Paucar 
—WF-Vatar-Faucac 


sakplz  type: 
B  -  Blanic 

S  -  spiked 


TIKE 


SPAOZ/  J  SAXPLZI 
•LOCATI  ON  TYP1 


LZj  FUSE 


ill 


r?nn 


!  ZZ    11/  b:n\ 

pi 

/ 

1  / 

I     23  ! 

1 

k.'3l'|SbPl 

F  ) 

/ 

i  /! 

i  ^.h  1 

It  1  /  1/1 

!  2?  1 

j 

1     1  fa  37 

F  1 

!  ! 

j   2b  ! 

F  ! 

,  liJ 

1  21 

1  SF 

i  r 

f  RZLIKQCT5HFD  BY:  Qj& 
J     Date/Tin.:  ^24,^7 

RECEIVED  EY: 
Oata/Tlae:  | 

jlifl  Kavcoao  Ave..   3=.  206,    ian  Fra-nciscc,   CA  Phor.e:  :  AlSi  £55-6  =  oo({ 


3    H  5" 


P012 


San  Francisco  Unified  School  Qtiluct  (SFUSD) 
t  esO  in  Orinkinn  Wi>t.?r  Samnliii'l  .ir.r:  Analysis  Pun  SAP- 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  10  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

S.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  01  SCA  @  510-848-3328. 


BTUHB   

1BX3TCS,    UPPITY  TIL  ET  SI  XII.  J 

'Crp  rVTC  1MB 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 

FHOHX:(S)  650-364-9600  0*?*:  <J  /'2-k/97  1 
—      (M)  510-653-0824  J 

^-riTF'     FEE  COHTSACT  WITH  SFOSO 


£XTZ: 


n 


I 


i 


watar  Sampling 
Lead 


L 


SITE  Fill 

I  OF— OrlrJtxnc  Foun^an 
.,    r  -HDF-Hnltipie  DF 

C  ^  /  £ock       IwcoF-wa-tar-ccclaci  df 

&oi5j:  crsze  sFDSD  PO  JSF-Siak  Faucar 


Graphite  P\^ucs  XA   EPA  239.2  I  LZlDj 


INSPECTOR: 


SAMPLE  TYP?: 
B  -  Blanjc 

S  -  spiked 


u  j  1  r-«a 

SAHPLI  *  j  A  I     DATI     J  TIKE  i  FI2C70R2 


*tf -Watar»Fauc»c 

■TYP 


5  U 


SPACE/        JSAJCFLZj   HUSH  JiWiTOSZi 
— LOCATI  ON— WTfP  WWTI2i£=~TTZI=^ 

"If  K 


Cq.l 


\S.55_ 


,13  I 

1  / 

C=-.0|  1 

1 

F.I     /I  / 

IH  ! 

1  / 

t:  t>Y ! 

F.I    l\  /I 

ir  \ 

/Rsdo^  Zo7i 

i  t  ! 

/  !  M 

\                                             i  i 

i        <t  5 

TIosvk  2oCp  , 

F  ! 

i  n 

"bp 

F  ! 

,\  Ml 

felt  1  SP 

i  9 

3   R2LIKQ0T£HED  EY  :  Q 
I     DateyTisa;  y-2-l.QQ 


RECEIVED  BY: 
Gata/Tlae : 


L«£l  K«wcoac  Ave.,    te.  206,  Fr2.nc3.3cc  ,    Z\  94L2*        ?  fc.c  r.e:  :  4  15 }  £  5  S  -'5  5  0  0  Ij 


San  Francisco  Unified  S-hool  OtMiict  (SFUSD) 
I  eso  in  Drinking  IVistgr  Samnlnvi-         Anflysgs  Pi. in  SAP 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


LiKrucoon  10  tab:  Fax  rc suits  ONLY  to: 

3.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C  Siu  oi  SCA  @  510-848-3322. 


SPUED   

iBXSTCS,   UD01T7T1T.  E76ZZIZ*] 
7&OOBJLMS 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 

PH0HX:(S)  650-364-9600       GATE:  <g  /'2fc/97  { 
—      (M)  510-653-0824  —J 
TTTTOU^OtJwr)  ttmt:     PER  COHTEACT  WITH  SFUSD 


I 


I 


SITE  FILE:  watar  Stapling 
^  Lead 


in. 


Graphite  Pumace  AA   EPA  239.2  |  LOLoj 


J    rarrogz  TYPE: 
3 OF -Prink  i  n?  Fauivrzi.in 

,    -HDF-Hultipie  DF 

j   DISP ECTOR:    P  ft)     /    (v\        | WCOF-W*r«x-<:oci«u  DF 
}  ^  ^       iSDF-Slrik.  CP  r-    r~  ~ 

]  wow:  order  #:     SFOSD  PO  ISF-SiaJc  Pauca*  r     r"*R.sT  U«VVJ 


B  -  Blame 
S  -  sciked 


\ST- 

-^-wattr-Faucac 


!  SAMPLE  *  | A  j  DATE  !  TIKE  jlFirrOREI  SPACE/  |  SAMPLE  1  tXDSH  ]H0MUSI 
L= —  =  L^  "  I  i   TYPE  LOCATION  TY?I»&»TIXE===nr=TTBZ= 


J  S  -1% 


^  OP?  K 


f 


SG^t  tare,  j 

!    *  ! 

! 

i! 

?:3I 

Isr  1 

It?  7  | 

pi  \n 

1    w     I  1 

1  / 

If!    /I  / 

i  f  ! 

! 

1 

|  loDK   U  J 

Fi  /I 

i  '  ! 

1 

5F 

|  Ivorvx  J/  3 

1     7  j 

•  X  1 

^13  1 

F  ! 

! 

i  T 

SF  1 

F  1.  \  L 

]       °(  1 

1 

1  S.F  1 

1 

1  F 

I  1 

j   rZLINQOISHED  BY: 

RECEIVED  EY: 

! 

.1     Date/Tia«:  ^Zi-^ 

Gata/Tlae : 

1 

1*51  Nawcomc  A 


ve . 


Jfc=.  206,     isn     ra-nciscc .    CX  94  L2*       Phone : : 4 15 J 695-5500B 


Pigi  I 


San  Francisco  Unified  S-hool  Distiict  (SFUSDl 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


X-umjcnon  to  lata:  Fax  reams  ONLY  ;o: 

B.  Guuinim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5iu  01  SCA  >£9  510-S4S-3323. 


LABORATORY :  fNQtCeo  /ArJiALVnCiH-  [ 
PHONE:  f/aj  /97  J 


?BE   COHTRACT  WITH  SFtjSD 


SITE: 


SITE  TILL:  watar  Sampling 

Lean 


Grapft T i*  FMmJica  AA    EPA   239.2  |LEAOj 


WOWC  ORDER  #:      SFUSD  PO 


lOF-QrUifcinq  Fountain 
-MDF-*ultiple  OF 
|nC07-Waxer-cooi*d  DF 
••SOF-SiAk  CF 
(SF-Siax  Faucar 
— «F  -w*  t  «r»  Fauca  c 


SAMPLE  ->vpg»  I 

B  -  Slant  1 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


Pi  o  i  — ■— — -watar»Fauca  c        ,  ■  ■ 

SAMP  LI  *   1 A  I      2AXE     I  TIKE  llFECTURSI         SPACE/        ISAXFLEl   kXUSH  j  NQHUSE 
IT  ■]  TYPE      i       CjOCATI SN— — TYPE-^TISE     •*  ■TTHZn 


1 


IK 


toll  o^T? 


SF 


F 


3     1  f 


It?  m; 


13  1 

nl 

tin  hi 

i 

i  floor          j                |  | 

3A0  1 

1    -    j  B\c.K 

_  i 

1 

IS 

Tki 

2/21/17 

0  ^Hb 

N\DF 

F     j    Ai/A  ; 

15 

0  ^  SI 

!  M&f 

N/4 

4  *  w  j 

lb     jW|  ski  An 

1     F     1  iJ/A 

<i&)v5  1 

*  f 

/0/4 

iZLZNQUTSHED  sy.   » /"^ c r  t_^--<>*  f L^«?^"i| RECEIVED 
3ate/Tia«:     S/22/<?7     ^Z^Q        j  Oata/Tlae 


1351  Newcoiao  Ave..    .<a.  206.     iin  rrxneiscc.    ZA  94li*  'Phone 


f*9a.^_  sf  sL. 


San  Francisco  Unified  School  Distuct  (SFUSD* 
!  csa  in  Onnktno  VV.il^LySnmpliU'i  .u,::  An  tiyyv   »i.h:    «-  /'  f 


LEAD  IN  W\TER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


X-utrucuon  to  tab:  Fax  rcnms  ONLY  io: 

B.  Giannim  of  SFUSD  @  415-495-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  >S  510-84S-332S. 


uno 

IBXSTCB,    IXDOTTXIAL  2YCX2X2.! 

7irvniiMB 


LABORATORY 
F90H2: 


J 


«/j2#>  '97  J 


TtTRMAgDCTHTl  TtMl :     ?KE  COHTRACT  WITH  SPljSD 


J3. 


Graptxxte  furucn  AA   EPA  239.2  I r.nn 


nrsP2croR:^,tKA^y  £(u? 

wowc  crd zs  #:     SFUSD  PO  |SF-Sxafc  Pauc*r 


£JHZ£: 
Or-OrinkJ-nq  pourjeaan 
WDF-Halnple  OF 
| MCO?-WAXer-cooi«d  CF 


SAKPLE  TVPt- 
B  -  BlaaK 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


1—  I  tf  -w*t«r»Fauc«  c«  ,  
A  1     ZATX     J  TIME  l|FirraR2|         SPACE/  jSAKPLE 
 rY  1                                    TYPE      ■       LOCXTZ  CM  TYFB- 


SlAj/cjl 


TK 


0 


DP 


\\*\[ 


U /A 


£5 


jossa  !  sf    |tk„0,  l0O    I  r    \  ion  ,  j 


*  i  U! 

! 

■      ■  i 

ISI  lewe/             j                |  ! 

<36  Uj 

«  s  ! 

nl 

*  4  i 

TK'j 

v  xy% 

5F 

+  3<  It  I 

*  1  1 

1  , 

0%So 

u 

F  : 

A!>6  A<S  j 

Oc\0o 

w  1 

F     '   \oh'*\  ' 

11  "1 

,1 

Tkj  *h\  1^ 

0<M}>    1  OF 

a  s  J-  1  e  j  1 1  ;| 

Id 

rzlikqut£he: 

3ate/T:at: 


1551  Mawcoae  Ave.  .    >s.  :Q6.     San  frinciscc 


I 
I 


SEP-02-97  TUE  07:02  AM 


P.  22/30 


San  Fiancisco  Unit'Otf  S-hool  Oisluct :  IISFUSD) 
t  Cf-O  i"  Dnrrktnn  IV.rlfcr  Samnim'i  ,n.;i  An  tiyti'-  V'Af:    S f ■ , 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  Ufa:  Fax  remits  ONLY  to: 

3.  Gianmni  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  aoa  C  5iu  oi  SCA  @  510-34S-332S. 


IXDOSTXZUt  SXBXXMX. 
TSfXOOMS 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 

OATE:  /&f/91 
-0824  — 


FSOKX:(S)  650-364-9600 

—     00  510-653-0824  , 
TtBoajtoawP  TTyr.i    h»  COBffcfces  N1XB  BFl)UD 


fash 


£1 


I 


SITE  fill;  w*t*r  Sasplia? 


crap&ite  Furnace  XX  EPA  239.2  Umn 


EtgBBI  TYPE: 
Or-Orlnkinq  Fountain 
HDr-Ktjitiplt  0? 

S0?-SloJt  OP 
3F-9iiak  Faucet 
«T  -w»f  ffftaeif  7 
ETXTtnaci       space/     \  &*smm 


sxyptr  rypy? 


n 


1 

1 

h 

1  1 

1  1 

i 

1 1 

!  1 

1  ! 

f   <■ 

oate/Tiaas  ^  8 


RECEIVED  BY; 
Oata/Tiae: 


issi  ««vesoB  Ave,  as.  Z06,    3»ft  frajicisco.  CX  9*Li*      ?hone :  ( 415)  695-5SOd| 


09/02/97  06:57 


TX/RX  NO. 9328         P. 022 


SEP-02-97  TUE  07:01  Ati 


P,  21/30 


San  Francisco  Unified  S^hooi  ChMnct  (SFUSDi 
!  0?<3  in  DnnkiiK)  VWilor  Snmpltifi  /nit:  An  iiy.is  g] -it:  ->-/T- 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Inxmicnoa  10  lab:  Fax  remits  ONLY  to: 

B.  Giaonjni  of  SFUSD  ®  415-695.5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848*3328. 


E 


PinOBlMB 


TJlAOttATORY;  SEQUOIA  /  KICROANALYTICAL 

PH0ttt;(S)  650-364-9600      DATE:  191 
(M)  5I0-6S3-Q824 


57 

a* 


 — bah  -j 


SITE  rmi:   witar  S*mplxnq 
~C3  Lead 


n 


Graphite  frauca  XX   EPA  239.2 


rxrm 

dST 


WOJtX  OBOZK  #:     SFDSD  PO 


SAMPLE  t 


9r 


DATE 


TOO. 


96 


S'/C 


IPnSK  TYPE: 
DF-OrlnkXnq  Founuin 

MDr-*matipie  or 

SD7-Slnk  OF 
SF-Sxax  Faucar 

FXXTOBSI  SPACE/ 
TYPE     ■>  ■UKaTIOH«»-rwTYF 


B  -  Blank 
(sf^  iff  Prau; 


I 


[sample!  r 

-TYFE-4-T 


CD! 


1  ?7  1 

\ 

3J0**«  j 

3rd  \ 

!*  i 

o 

^         I  Ar  ! 

i 

\<»  1 

1  1 

1 

\f\?M/?? 

\™ 

^  1 

&ELHCQOISHEO  HY^ 

oate/TiMi  £fe%Jg 


RECEIVED  BY:  ^£^7 &^S&t&r 


ISSl  Havcms  Ave.  a».  206,    5an  fraircxaco,   CX  9«i2*       ?bone:  l«XS)  6S5-S500 


hfa.il am  £ 

09/02/97    06:57         TX/RX  NO. 9328         P. 021  ■ 


SEP-02-97  TUE  07:01  AM 


P.  20/30 


San  Francisco  Unified  School  Dibtitct  (S>FU«jDi 
I  «?f,g  tn  Cfnikinn  V.'.ilgr  Sflmolnn  .'i      An  i'wis  S :  f  . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


IntmicaoQ  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

S.  Gianaim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Sio  of  SCA  @  510-84S-332S. 


LAJOBATQRYi  SEQP0IA  /  MICROANALYTICAL  | 


OXM: 


PH01U:(S)  650-364-9600 
—      (M)  510-653-0824 


2% 
3^ 


site  file:  w»t*r  sampling 


Gripfca-tft  fumics  XX  EPA  239.2  ItCXD 


rasp ECTOR 


,  M .  Lu  ia  a.    /  >--*-J-"" 


VOJtX  ORDZR  #-     SPOSD  PO 


DF*-OXrinkJLnq  Faunca.tn 
MDP-JWitlpi*  or 
MCDF-W**«*— Coel*d  OF 

Awr-w*t#r*rauc«t 


B  -  Bl.iar 

lit-"  Ijf  Pr^vO 


SAKPLI  / 


X  I     CAM    J  TSCE  jjrnCTTOXf  SPXCE/ 


oh— t-typi-  wrxsa: 


2»J 

3Q<.<<- 

■ — — '  

?7 

?/??/f7\ 

\"/A 

31 

F 

\  st?F 

/>/ 

F 

SPF  1 

1 

J 

33 

f\ 

3rJ 

\"/t  ! 

3^ 


3t 


A" 

— 

! 

5^ 

XSSI  K«woonuj  Ave,    ftB.  Z06,     5AA  FrBJlclsco,    CX  9*L2*       ?bone:  <  *XS }  69«-556o| 

09/02/97  06:57 


TX/RX  NO. 9328         P. 020 


3EP-02-97  TUE  07:00  AM 


P.  19/30 


San  Francisco  Uniitcd  5"hooi  Dottier  {jsFUSDj 
;  osa  tit  Qtinktno  W.it.-'r  Samnlun  .-i-.;:  An  ilyv.iv  [Hih  s/r 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Lrutrucnon  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

3.  Gianmm  of  SFUSD  ®  4 15-695*5667  ana  C.  Siu  oi  SCA  @  510-&4S.3328. 


LAIOBATCRXj  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


PHOKZ:(S)  650-364-9600 
—      (M)  510-653-Q824 


ttkti   pes  cow»*e4 


SITE  FI1X:  water  SaBpAing 


INSPECTOR: ^ 


J- lid 


»OM  ORDER  #:     SFDSD  PO 

rO 


Grapbite  Furnace  aa  EPA  2219.2  | [ TIP, 


OF-QrliilU-nq  Fountain 
^fcDF-Hoinpl*  dp 
WCOF-»**«x— Cooled  DF 
SDP-Slxtft  OP 
8r-Sink.  Paueat 
«r  -«at.«r»Faucaoi 


SAMPLE  TYPE: 


JO 

P1 


7<j 

H 

30 



?f 

f 

3/Jt 

^  1 

*/&A\'*''z* 

ft*  /#( 

!  » 

H 

//J/ 

i 

|w 

1  ^ 

!j  Date 


aBCnVZD  BY:  ^H^Z 
Oaf  ,Tl»a: 


""•|«ww  avc.  ,\a.  Z06,    5an  Francisco,  CA  9412*      ?hona:  <*151  69S-S50O 

Pag»_X  o<  6 


i 
t 


1 


09/02/97    06:57        TX/RX  NO. 9328        P. 019  ■ 


SEP-02-97  TUE  06:59  AM 


P.  18/30 


San  Francisco  Unilied  School  Distnct  jSrUSDi 
i  c-nfl  in  Dnnkioo  \\\<t*T  Samotm-i  «u-.r;  An  liy-.i*-.  ^"..tr.  '.-({• 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Initrucaon  to  tab:  Fax  renins  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  ana  C.  Siu  oi  SCA  ®  510-S4S-3328. 

LABORATORY*  SEQUOIA  /  MICROANALmCAL  j 

PHOIOt;(S)  650-364-9600      OATX:  ^  IJf  /97  J 
— ■     (M)  510-653-Q824  1 


J  m  Granite 


SITE  FILE:  watar  Sampling 

-n  Lead 


flrapfcite  Punuw  XA  239.2 


lie  /r 


nnCTTOZ  TYK:  SMfftiE.^gJj:  1 
jOr-QrlftJUnq  Fountain  g  -  Blank 
     jHDr-KOltlple  DP  (  +p.  ,,t  Pra^ 

■7-rtfflrflVi   M^'    SDP-Sink  CP  1  j  '  J 

voax  order        SPOsd  po         ISF-siak Pauca*  3M-5'*^ 


SAMPLE  * 


^7 


TIME 


SAXPLZ 


sr 


6  9       f  s/zf/<r7\«J5 


5^  i^^r/^)^  L^Lr 


70  j 

tz  .-0y  | 

hi- 

30s«-  ; 

1 

»  i 

i 

W  1 

A 

j  73 

H 

A.  MS          \  I* 

36  sac 

1  ! 

30  ^  \  ] 

i  -  V 

j  3rd. 

RELINQUISHED  Vt~^Z0£*f\^' 


ISSi  Kowcoafl  Ave,  .   3b.  206,     5an  Frinciscc,   CA  9412*       ?hcm« :  ( *1S  )  63S-S500 


09/02/97    06:57         TX/RX  NO. 9328         P. 018 


SEP-02-97  TUE  06:59  AN 


F.  17/30 


  .  Tj   . 

San  Francisco  Unified  School  Distinct!  {SFUSDi 

i 

;  OrO  m  DimKino  VVatj?r  Samoini'i  -u  --  a»i  Pi.y.   v  /  f- 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
iiutrucuon  to  iab:  Fax  results  ONLY  to: 

3.  Gianaitu  of  SFUSD  @  415-495-5667  &na  C,  Siu  01  SCA  @  5l0*&4SO328. 


E 


WORD 

suras,  ggMifli  siexxm, 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  HICROAKALYTICAL 


0— 


tRSPECTORj^J^* 


*  Of 
A  0<f 


SITE  PHI;  water  S«BpXiog 
~Q  Lend 


PHOMX:(S)  650-364-9600  QMS:  g'  Jjf  {91 
—      (M)  510-653-Q824  — "  

K«sh    ■  , 
r 


n  

Graphite  FurnAea  AA  EPA  239.2 


FIXTVKI  TCPS : 
Or-Otlntinig  Fountain 
KDr-Koltlple  DP 


wo*x  order  #:     SFUSD  PO 


SAXPL£  > 


I 


r 


F 


SF-sinx  Pauctc 


SAMPLE  TYPgi 
B  -  Blaoic 
1st-  1*+  Pr^u^ 


QATX     j    TIME  iFXXTURSl  SPA.CC/ 
*        i  i  i  j  TYPE     ■>  ^_  LffCATZO 


7  I  ///'W 


61  |p 

-1 

ftMVvfW 
/US 

r 

2*1  J  j 

_ 

^3 

r 

?/M? 

|  3 

1  v<*> 

M7 

ci  osr  i 

65 

66 

V 

sp/r 

_ 

RELIKQOTSHEB  HY:./^^**^ 
Qate/Tiani  &ytz?/?7 

RECEIVED  E^t^^^'^^l^^p^  \ 

issi  K«woao  /Cve».  as.  206,    *>an  FraJtetsee,  CA  9412*      ?hone:  1  *15 )  695-S500 

09/02/97    06:57         TX/RX  NO. 9328         P. 017  | 


I 


San  Francisco  Unified  School  DiMuct  (SFUSDl 
I  osd  in  Onnfctno  VYV.t^Pf^SamBti'Vt  .u.r:  An  >:<■>■>  °i.u:  srr 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


jutrucuon  to  tab:  Fax  rcxiuts  ONLY  :o: 

=  .  Giannini  of  SFUSD  @  415-495-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  «  S10-84S-3328. 


t 


SXSTQ8,    *IIMHTTm  2X3XZXX.1 

yirxTBiMH 


1AAORATCKY;  SEQUOIA  / 

F90BZ: ( S)  650-3o4-5600 

—       M)  5i0-o53-0824   

~TTHMiRntnro  TT^T:     FEB.  COTTBACT  WITH  SRjSD 


1 


\  SJTZ  TUX:  watar  Stapling 


6saipai-s  furnace  XX   EPA  239.2  \um\ 


SFOSO  PO 


|wCDF-C»ter-Coax«<a  DF 
•  SOF-Slnk.  CF 
tSF-Sxax  Faucar 
^fF-^atar-Faucac*— 


SAXPLZ  TYPt: 
B  -  BldOJC 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


A  (  ZXTZ  J  THEE  i  FULT'JAttl  SWLCE/  |  SJLXPLzl  kUJSH  jUQSUSI 
T  '1  TYPE      i       UPCATISH         TY?~   ''    — —  " 


tk  I 


TYPE- 


<L1 


I     i  1 

i 

!    !  1 

1 

i_  1 

! 

1            1  l 

1 

l        1  ; 

1 

1        I  1 

1 

j  ! 

i  \ 

! 

1  ! 

i 

\  i 

1    1  1 

1 

(11  1 

t 
i 

i 

1 

1  J 

I  Z3.ZB 


QCTI£HEDBy!~^  U RECEIVED  SY:  X}^XJ 


.551  K*wcoac  Ave.,  226.     i^n  :  rmexscc.  :.\ 


.-iior.e :  .  a 


15 5  sgS^-SOOB 


San  Francisco  Unified  School  OiMnct  (SFUSD) 
I  oag  jt.i»Orintitnn  WiilorJSaniglitvi  An  >;v»  •>  ai.n;    s  t  f 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


jiKnicuon  10  tab:  rax  reams  ONLY  ;o: 

=  .  Gianniru  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  •<?  510-348-3328. 


LABORATORY :  SEQUOIA  //T-ICROANALYTI 


97  | 


F90HZ: (S)  650-364-9600 
—      ,M)  5i0-o53-G824   

^TTOixanuwn  ■"TXT:     PEE.  COBTRACT  WITH  SFUSD 


1 


SITE:  QdATrA+i  £/g*i< /(?£ 


j  SITT  FELE;  warar  sampling 


Leia 


IS. 


Grap&J/Ctt  Furnarn  XX   EPA  239.2  |LE3LDj 


mSPZCTCR: 


inn 


VQJtX  ORDER  #: 
*0 


SFUSD  PO 


SAMPLE  * 

i  


H1YUHE  TYPE: 
OF— Ormiunq  Faur.uin 
MDF-Hultiple  OF 
|»ICOT-GAtftr-Coox«<a  DF 

•  SDP-siAfc  cr 
|«F-SJ-ax  Faucar 
— **7  -Watar»Faucac»— 


SAMPLE  T^Ti 
5  -  Blanx 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


A  I  3ATE  J  TIKE  ilFXXTUUI  SPACE/  j SAJCFLeI  >XUSH  JliOVUSS 
»T  8  1   TYPE     ■       UDCATI ZU      ;  ■  TYPE^^ri^E=aTrgEi 


/2  Ao 


I-  I 


F 


!  F 


5€~co*,J  floats 


P 


1  F 


j   RELIKQaT£HED  3 RECEIVED  SY: 

I     3ateyTia«:  p/zy/fy  J  Oata/TUae 


jI3£l  Kawcoao  Ave..    >=.  ?C6.     ian  frjLnciscc.  :.\ 


San  Francisco  Unified  School  Di*>lnct  (SFUSD) 
losfl  in  Dnnkino  W.'tPr^Samnlm.'i  .11;::  An  oi.ii:    S  t  f 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


-iKmcaon  10  tab:  Fax  results  ONLY  :o: 

5.  Giannim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5m  01  SCA  s>  510-S4S-332S. 


tBzaras,  apciniu  ziexzn.j 

TUXBOMB 


LA40RATCRY 


•  SEQUOIA  /^fCROANALYTICA^  | 


97  J 


PHOHX:(S)  650-364-9600 
—       M)  5i0-o53-G824 
T'JKMAJtDtfTfp  -T^T:     ?RR  COBT&ACT  WITS  SFTjSD 


[  SITS:  (2(lATF4*J  s/ert/c.t- 


1  sm  FILE:  warar  Sampling 


Grapn-rce  pmhucs  XX  EPA  239.2  lix&DI 


Lean 


INSPECTOR : 


/ 


iixm 


WOAX  QRDZR  #: 

■o 


SFUSD  PO 


SAXFLZ  >  |A  )  3A3 

^7  piV/y> 


?0r-OnnkJ-ag  Fountain 
-MDF-Hultiple  OF 
|nCDF-6atex-Cooi.«d  2? 
>«SOF-s1aJl  cr 
| SF-Sxok  Faucar 
— «T  -Wat ar- Fauca  c-  — 


SIMPLE  -VPF; 
B  -  Blanx 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


t  |X  (  3AXZ  I  TUCE  llFJJL'l'Jkll  SP1.CE/  jsAXPLzl  kXOSH  SHOWS! 
=-4t  1  2   rfTB      ■       UDC3LTI  SM— 7»TY?I-fr"T  I  '  F  ■ 


3?  j 


i  Ho  \ 

1  I 


T 


(Zrrrt  -  ZoZ 


!  Vz 


SPr 


•5T 


i 


43 


second  f/oe*~ 


S3>F 


j   RZLTNQOTSHED  BY ■ 
I     Sate/Tiaa:  S//t/<t1 


i|  RECEIVED  HY 
j  Cara/Tl_aa : 


ji5£l  Kawcoao  Ave.,    xa.  206.  frmciscc.    :.\  rtor.e :  .  *  15  5  S95-550OB 


San  Francisco  Unified  School  Dislnct  (SrUSD) 
I  caa  m  Drinking  lV;'.tt»r^Samnlftyi  &"  >!vv>  ^t.u;    S  (  r 


LEAD  IN  WVTER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


-iKrucuon  10  tab:  Fax  renins  ONLY  :o: 

=  .  Gianrum  of  SFUSD  @  415-695-5667  una  C.  2iu  or  SCA  •<?  510-&48-3328 


LABORATORY:  SEQUOIA  ^ICROANALYTIC 


97  | 


FB0KX:(S}  650-364-9600 

M)  5i0-o53-0824  _ 
TT?BMXgQCTwr>  ~ryE :     ?SR  COBTRACT  WITH  SFtfSD 


j  SITT  FUJI:  watar  sampling 


.0 


Lean 


zixm 


VOftX  OROZS  #: 


SFCSD  PO 


Grapo-ixe  rarrtaew  &A   EPA  239.2  Ir.ymnj 

SABZIZ  1221: 
B  -  Blanx 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


SAXPL2  * 


2& 


OF— Or^inlcxin?  founuin 
«DF-7talriple  CF 
) MCDF-6*tcx~Cooi«<a  CF 
MSD7-SlAic  CF 
ISF-smx  Faucar 
-1*F  -Watar~Faucac— — 


A  i    zxrz    \  tike  i( FUL':-jyji       space/      IsaxfleI  kxnsH  Jhovusx 


Tn 


AXFLzl  tXTJSH  {mowusi 


3>o 


3) 


5^ 


0wn  3^ 


S  eco«d  floats 


£™  let 


f 


Prvi  101 


J 


It* 


4]  M 


SEWS  Ffat*. 
£w?  2.0S 


1  /- 

u  » 


j   RZLIKQCT£HZD  BY 


'■I RECZT*. 
'j  Data 


ji5£l  X«wcoao  Ave.,   xa.  7  06.     =an  Fruicisce.    :.\  ?hor.e:   *1S)  695-*5ooq 


_21  *  X 


^  P012 


San  Francisco  Unified  School  Dtbluct  (SFUSD I 
I  oag  jgrOrinkino  VV;'.t»T^j5nmnliiyi  »w.t:  An  Oi.m    y.  I  f ■ . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &.  CHAIN  OF  CUSTODY 
jiwrucuon  10  tab:  Fax  reams  ONLY  to: 

=  .  Gianrum  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  -2  510-84S-3328. 


ibzstos,  zsansTssiL  ixsizn.i 

Ttoaama 


UUORXTCRY:  SEQUOIA  /  ^CROANALYTICjjj  \ 

FHOKZ:(S)  650-364-9600  /07  | 

—      .^1)  5i0-o53-0824  i 
^rrcfffiflnmm  ^yr:     PES.  CCBTRACT  WITH  SITjSt 


i  SITT  FUE:  warar  Sampling 


IS. 


Grapaj/ca  furnace  XX  EPA  239.2  ILEID 


Leaa 


Or-Onnfcing  Fountain 
MDr-*uiriple  of 


j   mSPZCTCRi/^!  Li//^X  /  L$fr  jwCOF-Cater-Cooiad  DF 


SXKFLI  * 


WOJtX  ORDER  #: 


SFUSD  PO 


(SF-Sxnx  Faucar 
^-VF  -watar»Faucac* 

SPXCE.' 


SXKPT.7 
B  -  Blanx 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


]  RELINQUISHED  BY 
I     3ate/Tlse:  ff/f*ff fy 


IRZCETTZD  5Y 
j  Oara/Tlae: 


JI5S1  N«wcoao  Ave.,    aa.  206.     ian  rrz-nciscc .    :.\  34L2*        rfcone:  .  *  151  S95*-€500 


San  Francisco  Unified  School  District  (SFUbDj 
I  OAQ  in  Dnnktno  W.ilPtuSamnlin.'i  An  »i.u:   s  «"  r 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


jutrucuoa  to  tab:  Fax  remits  ONLY  to: 

5.  Gianmm  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  ■<?  510-&4&-3322. 


LABORATORY  :*3E0U0IA 


650-364-960 


P90KZ: IS. 

—       M)  5i0-o53-0824 
TTTOlARPTTwrt  "TyT:     PEE.  COBTRACT  WITH  SFllSO 


SITE:  GdArr/^J  \  t*l 

    /   !  ^  Grapoare.  Furnace  AA  EPA  ^39.2  |leaD| 

SAJS2ULJZZI:  | 


j  SITE  FILE:  watar  Sampling 


Lean 


INSPECTOR  J  /  wsr 


SFUSD  PO 


VORX  ORDER  #: 
O 


Or-Orualtinq  Fountain 
MDF-«uJ.tiple  0? 
|wC0F-«Sarar-<:ool*d  DF 
•  SDy-sinJc.  cr 
|8F-Sxnx  Faucar 
5  WF -Vatar-Faucac 


B  -  Blaax 
S  -  spliced 

F-  First  Draw 


SAKPLZ  *     A  1      2ATZ     J  TIKE  U'UL'lUkli  SPACE/        jSAXPLEl  tXUSH 

/0       ri\\  z/'ifri     t'.+r     Sf       eZ*-''!n^     |   f    \  *~ 


jHOKTJSI 


/  I 


!  /3 


/V 


i 


/5" 


111 


^ 


3f 


Coo tT  \jA*.A 


f  \ 


m 


T.oo 


/Z*v»  /OH 


SVr 


FiO&r  Ficon. 
(Zfrty**,  /on 


F 


1     SF  /03 


f 


]  f  1 


]   rELIXQCTSHED  BY: ^^O^uo^ >*v£Jj 


;ate/Tia« 


il  RECEIVED 
'j  Data, 


|1S£1  Hawcoac  Ave.  .    >a.  ?06,     iin  ::i.nciscc.  :.\ 


TED  2Y:  .wJajU  O^/V1 


f>«g«  ^    *  2  - 

^  P012 


San  Francisco  Unified  School  Distuct  (SFUbD) 
j  pad  in.  Drinking  IVi'.lor.^Samnlm.'t  An  >:vv>  ^t.u:    s  <'  f 


LEAD  IS  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jutrucuon  io  tab:  Fax  reams  ONLY  :o: 

=  .  Giannim  of  SFUSD  @  415-495-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  ■<?  S0^M8O328. 


t 


surras,  aPCWmi,  axamn.j 

7Moaama 


MICROANALYTiC 


P90KX: (S)  ojD=3o5-9600 
— *       M)  5i0-o53-0824 

rr?RMXRQaym  ;     PEE.  COHTRACT  WITH  SFUSD 


j  snr  FLLZ:  *axar  sampling 


Graptia'Ct  FurnAM  AA   EPA  239.2  1  LZUO( 


INSPECTOR:       *  ^>KfA 


WOSX  ORDER  #: 
-O 


SFOSD  PO 


E2XXSE£_Z2££: 
Or-OruxkJ-nq  Fountain 
MDF-Holriple  OF 
|  WCDF-WAter- Cooi«a  2? 
•  SOF-Slnic.  CF 
|SF-SiAfc  Faucar 


S1KPLZ  T^t- 

B  -  Slanx. 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


SAHPLZ  / 


A  J  TIME  inxsOTii 


S73LCX. 


$//V/f7 


KJDCXTICN- 


B 


71 


U2  1 

(  1* 

jam-  iosa        1  r  | 

fl<rr> 

! 

Fnutr   Floors  \rk 
P~t   /OSF            \  * 

1 1 

i    ^  1 

4 

1  5P 

1 

! 

i  :- 

s 



i 

1                 |  Fi^»"  rWeoru          [1  i 

i 

I 

i- 

|  frejT  flood.       j     r-  j 
|  r^iA    /Ofc           J    '  | 

i     7  i 

• 

■ 

1 

!  «  1 

il 

! 

■J 

1 

1             107             |  ' 

1 

1 

:   *  I 

; 

■  ! 

/z™  ion       j  Z' 

KR£CET 
j  Oata 


.551  Kaveoac  A.ve 


-^.206.     ian  frmciscc 


Tim  SY:  ^ 

*/T1MS  (\ 7T f4 rr 


■tor.e 


SEP-02-97  TUE  07:05  AH 


P.  30/30 


San  Francisco  Untied  Scisooi  OiMnct 
!  oao  m  biinkinn  VViilcr  Snmnli'Vi  •>'••=  An  ->>V 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


instruction  10  ixb:  Fax  re  mils  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  ana  C.  Siu  of  SCA 


510-848-3328. 


LABORATORY  j  SEQUOIA  /  HlCRQANALYTICAL 


PHOMX;(S)  650-364-9600      OATZ:  g  /97 
—      (M)  510-653-0824  — . 


i  rr 


jl: 


SITE  FtlX:  wan*r  Sampling 
'C3  Lead 


Graphite  Pxiryueff  XX  EPA  239.2 


una 


SFDSO  PO 


WORX  ORDER  # 
■O 


FTXTTK  TTKPg: 
Or-Or taking  Founwun 
MDF-ttnltlplc  DP 

Sink  CP 
Fauc«r 


B  -  Ble  Oit 

3 rJL  -3rJL 


WXtMQOXSHED  8Y: 
Qate/Tia«i 


1351  K« 


Ave.,  s»-  206,    san  Francisca,  CX  94L2A      ?faon«; 1 4iS> 69*-«Soo| 


I 
1 


09/02/97    06:57         TX/RX  NO. 9328         P. 030  ■ 


Sat*    t-'r.lnC'5Cg    UriiliCrt  C"t"OC 
p.vo   t « >  (jnnKtnn  ViVl^T.^Erwrnlin-i   .'I  A 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  70BM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jiutucuqh  to  tab:  Fax  reams  ONLY  to: 

5.  Giannim  of  SFUSD  @  415-4*5.56*7  ana  C.  3iu  oi  SCA  <<?  510-&4S-332S. 


ULftORATCHY  •  SEQUOIA  /  MI CRQ ANALYTICAL 


»7  j 


PttOOs(S)  650-364-9600 

i  M)  5 i 0-0  52-0824  „ 

~gjpffjy^prn  *-yr:      ?EE   CDBTTACT  WITH  SFTfSD 


1 


i    r-5   1  I 


1  sir:  rni:  ***»r  stapling 


Lata 


B  -  3  la  ax 


! 


VQftX  CRDJOt  # 


mrni  TTPE: 

DT— QriakJJW?  foar.uan 
HDF-Hnltaple  0? 

A  I     SATI     |  TOO.  \VL±rVV3\         SP*CE/       |SAXPL£|  fXHSlJ  JHOKUSI 


SFDSD  PO 


S  -  spjiced 

F-  First  Draw 


ITXC 


1  1 

1    II  II 

*  * 

1                  1  ! 

i  

1 

1             1  ! 

i 

L 

II         1  i 

i     !  ! 

r  m  i  i  i 

!     1  1 

!  Mi 

1         <  1 

! 

|  1351  H«wcoac  ».s/e.  .    .a.  ;q  6.     ian  frviciscc  .    :X  ?fcor.« :  .a  i£  J  695-S50oq 


Iff 


P012 


08/27/97  11:23 


Sai»  »-r«incist:o  U«vt.ecl  S:::oji  D:sinct  brLiiL1. 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


jiitrocuon  to  tab:  Fax  reams  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-4*5-5647  *na  C.  3iu  01  SCA  s  510-S48-332J. 


'^aORAa^HY:  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


?BCJKI:tS'.  650-364-9600 

—      .21)  5iO-e>53-0824  _       _  _ 

TT^^f^pm     •"*fT :     ?BE  COBT1ACT  HUB  SFqSD 


1 


SITS: 


E 


J  sm  riLZ;  nur  S*apiLnq 


ra 


EDCQSX-Z2ZI.' 

01*— (SruokJ-ag  Fottrt-ii" 


B  -  Blame 


SFOSO  PO 


3AST     J  T3ME  jFTJffBWj 


•  SDJ-Sink, 
{•F-9XBX  F«UC«e 


S  -  spixea 

F-  First  Draw 

l&AJGPLC  tUJSH 


torn  n  \ 


\$t  fu>«n 
4od>k  -t<0 


lit  OodtL. 


I 


! 


1  a^yu£2 


'j  OAta/TLaa 


\\\\\\\ 


15S1    S'«Wcol*n  a ■ 


.136,    ;ift  :r=-nciscc.   :a  •3«i.i*      ■  r^tam 


■t   I  ; 


P012 


08/27/97     11:23         TX/R*  NO . 9237  P. 009  ■ 


S.in  Francisco  Umlit/rt  j-i'-oui  7i  'ifUbUi 


LEAD  IN  WMEK  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


jucrucuon  to  tab;  rax  reams  ONLY  to: 

z.  Gunzutti  ox  SFUSD  @  41£-W5.56i7  anc  C  3iu  01  SCA  4?  £10-*4*-332S. 


UlAOBATCRS  •   SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


J 


57  J 


?aOO:(S)  650-?o4-S600 

510-053-0624  _ 
TTFBhBOl""1  ?K*  C0BT1ACT  WITH  SPtfSD 


7Q  Ue^  6flfc     -fii^Ai  f 


s ITT  rnj,  vavar  Sa«p  I :  nq 


UtMXX 


3SD£F  # 


SFUSD  PO 


SAMPLE  > 


Of-OioaJWJu?  Fountain 
MDrHtalUlplc  07 
MCDF-6a««X'-<oe.l*4  SF 
CF 


a  -  3iaox 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


X  I     OATX     1  Uiliumi         S3ics.'       |  &AXFIXI  fcUOSH  8»Pggg 


I    


rn 


! 


:ite/TiM." 


1351  v«vcfiu  a.</«. 


*a.  136.  frwcisce.    CA  5*12* 


P012 


08/27/97    11:23         TX/RX  NO. 9237^ 


37 ^      P. 008  ^ 


I 
1 
I 
I 
I 


9  Z- 


San  Francisco  United  ^1:  001  D-Ninct  ^^U^Ci 


LEAD  IS  WATER  SAMPLE  FORM  it  CHAl^i  OF  CUSTODY 

333S. 


jutrucuon  to  tab:  Fax  resuiis  ONLY  to: 
5.  Gunnim  of  SHJSD  ®  415-495-5667  ana  C.  3iu  or  SCA 


butos.  noomni  arexzn. 


SITE: 


gc^V  ^7*a     &L£M  \ 


sits  rill;  w»t*r  sampling 


«_  arapo-LtE  FMTTiAca  fcA   ™  239.2  jLBLPj 

1 


iDF— ?irsJ3JtjJi4?  rour.tain 
»*mr-fwitrpi.e  or 

•sdf-s±a*  cf 
Itr-SuUt  rftucac 

ZATZ     I  TUtt  jlFPttgWI         SPACE/  J 

1  -■—  ■  


B  -  31a ax 
S  -  spxkea 

F-  First  Draw 


5- 


3 


tit 


xesa  flwMnm 


1    E3  ESE 

1  D£  l^^^^i  r-  ifl^^eM^ 


3ate/TlM: 


i££2   Hawcopc  /we. 


•a-nciscc . 


1  ,  M  1 


J-  * 


P012 


(golden 


08/27/97    11:23         TX/RX  NO. 9237         P. 007 


: :  OAV 


icisco  Uiiil.ocl   i:..C'ui  ^ 

LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
-iMrucuon  10  tab:  Fax  renins  ONLY  to: 

S.  Gianmai  or"  SFUSD  (9  415-695-5667  ana  C  3ig  oi  SCA  <?  <10-84t-332S. 


SEQUOIA  /  MI  CHOANAL  YTICAL 


-J-TT: 


97  | 


PB0«!i5)  650-364-9^00 

■  M)  5iQ-o5_-C824  _____ 
"^TRMMtr^JfTP  *"r^r;      ?Ei  CMITXACT  WITH  SFTfSD 


1 


|  SIT-  P_C;  «re«r  s*_plin? 


IT 


— 


J3, 


<Jr_pe_rcs 


r»  1-  t 

ru=Tvac»  AA  EPA  239.2  {tJBDI 


VOKX  CRDJtVJ  #>T 

•o 


snrsD  po 


j*COF-«A**r-Coel*<_  S;F 
•  SDT-Slnk,  ZT 
(ftf-SULK  Frnucar 


SMiPTT  ! 
B  -  BlcUUL 
S   -  SD1KM 

F~  First  Draw 


\  \    zm   \  time  j|rrcuM|  ^^j£L 


1     fto£u_<?  itv-tM- 


1 


*/"eL  _* 


h*«wecmfi  Ave. 


s__i4a 


i|_t£ci_r___ 

]  Dato/T 


) 

1 1  ' 

i  i 

x   n  — i~i  «       _.     i  ■  . 


:C6,     :_n  frajieiacc  .    Z.\  9  + 


XsT-vK  \  v;  A'    i\j  ••••• 


■)/■). 


08/27/97  11:23 


TX/RX  NO. 9237 


AUG-26-97  TUE  10:34  AM 


P. 11/26 


San  Piancisco  Uoil.cd  S-r.ool  !3  s,iin:f  j  bfU'^Dl 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  tenuis  ONLY  :o; 

=  .  Gunrum  of  SFUSD  ®  415-695*5667  ana  C  3iu  oi  SCA  d  510-848-3528. 


LA*0RA7CFV 


M  DM 

I  ?90 


SEQUOIA  /^ICROANALrTIGAL 


PBQKI: (S)  650-364-9600 

,M)  5 i0-o5 3-0624  ^ 
""JTflAJtfyJWTi  ^t^y ;     PES.  COHTTtACT  WITH  SFUSD 


SITT  rni;  wat^r  saapxiaa         |  ffi 


I 


! 


Pumica  AA   EPA  229.2  I  LAS 


Of -J5rU5iu-a^  feuncain 


«T  -**%*ar«Fauc*  t 


SFUSD  PO  _ 

SATI     1  TUBE  linXTPltti         SPACE/       jSAWLEI  feUES! 


a  -  slanx 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


fsAXFLEl 


I^3£  j^L'ULLi 


\3m 


i    A  1 

i  i 

1 

« 

i  1 

!  £.\ 

M 

1 

1  ! 

i 

i  1 

!  ! 

1  1 

j 

!  1 

I 

1  111! 

1 


I     :ace  /  T  lis* : 


ii35i  V«wco«s  Ave..    Sa-  206,  -rmciscc  .    Z\  9412+        "hone:  .  4  L£  1  69*-*50OB 


TTT 

P012 


08/26/97  10:33 


TX/RX  NO. 91 93-'       P. 011  | 


San  Francisco  Unified  School  Qisluct  (SFUbDi 
t  csa  in  Orinfctnq  W.iMt^SamBlm'i  ,u.r:  An  t'yy  —   ^1.11:    V  l  f 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


jumicuon  10  tab:  Fax  rwuus  ONLY  to: 

5.  Gianni  in  of  SFUSD  @  415-495-5667  ana  C.  5iu  01  SCA  ■<?  510-&48-3328. 


ZTSXXXZ.j 
7SOCZBJJ&8 


LAJORATCRX:  SEQUOIA  /  MICRO ANALYTICAL 


97  J 


PaOKl:(S)  650-364-9600 

—      .M)  5i0-o53-G824  ^   , 

TTrRMXROtJffp  -m::     ?BJR  CUHTKACT  WITH  SFtJSD 


SITT  FLLZ:  waxar  Sailing 


GraptLi-ca  furTiace  AA  239.2  {LPLPj 


I  Of -Qru.>r.  inq  Faur.taj.n 

.MDr-matipie  c? 

.JsDF-Sink.  CF 


SAMPLE  TTPg: 
B  -  3lanx 

S  -  spiked 


SAKPLZ  *  U  (     ZXXT     \  TIKE  slFTXTUSXJ         SPACX/  | 

SAXFLEi 

*  1 

dsn  -  Z3  « 

oquo 

32.  | 

£><\:oo 

/  f>n»t& 

« 

! 

•    Awl-  l5o 

! 

! 

\ 

1 

|  i 

! 

i 

i 

I 

1 

\  | 

i 

i 

i 

1 

n 

1 

>  j 
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i 

i 

I  i 

1    1  1 

1  ill! 

1 
1 
1 

1 

•J 

! 

i 

I  received  ey 

I  Oata/Tlaa: 


iione  : 


-v  IS  }  69  5 -«  5  00  H 


P012 


San  Francisco  Unified  School  Distnct  (SFUSD) 
•  I  oao  ttv  Drinking  Water  Samnlm't  »ir.r:  An .ilysi-.'  Pi.in      (  V  ■ 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA 


510-848-332S. 


§3LS] 


umss 

BUTQfl,    X*DC1TXIAL  STSXZlS.i 

grraiujumTJJU  rarvreiMB 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 

PH0«:(S)  650-364-9600      OATS:  ^/^//97 
—      (M)  510-653-0824  ■ 
TCTPUiROUyP  TTXT!     PEE  COBTRACT  WITH  S 


SITE 


XI 


SITE  FILE:  water  Sampling 

Lead 


SFOSD  PO 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239 


WORK  ORDER  # 
X 


SAMPLE  * 


FIXTURE  TYPE: 
I  OF -Or  Inking  Fountain 
JMDF-Hultiple  OF 
IwCDF-Water-Cooled  DF 
SDF-SlnJt  CP 
SF-Siak'  Faucar 
wf -watar-Faucac— 


SAMPLE  TYPE: 
B  -  Blank. 


.2  J LEJLDI 


S  - 


/'few 


iked 


DATE 


TIKE 


iFISTURll 
■TYP- 


OSoo 


SPACE /  |SJ  LE S 
•fjOCATION— 


oorzlac 


(Atonic  flocm 


8 Mao  \ 


u 


r 


1  ! 

1 

1  ! 

1 

!  1 

1 

1  . 

1 

L_ 

RELINQUISHED  BY^^     J  J/    fiftlM<y  1 
Data/Tia«j^^^^^ /?>w     /  /"| 

RECEIVED  BY^-^^<^\p-^~  j 
Cata  /TUna :             /?  ^_     j  .  _J 

1551  Nawcoao  Ave..   .:*n-  206,    San  fruexsec,   CA  94L24       ->hone:  ( 415)  695-550o| 

Pag* 


A  .P.  Cjtawto' 


San  Francisco  Unified  School  Oistuct  (SFUSD)- 
•  t  oao  m  Drinking  WkIot  Samplm'i  .if.fi  An.ilysis  Pi. in    S  f  f'  ■ 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Gianni  m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  ot  SCA  @  510-848-3328. 


«ra*D   

lEXSTOS,    UDUICTIIL  HYGTXM, 

pmdgBMtB 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 

0AT1!:  q  /  2l  /97 
PER  COBTRACT  WITH  SPtjsD 


PH0HR:(S)  650-364-9600 
—      (M)  510-653-0824 


SITE 


n 


I 


SITE  FILE:  water  Sampling 

Lead 


INSPECTOR i 


iirm 


Graphite  Furnace  AA  EPA  239.2  ILZAD 


vowc  order  #: 

-0-T 


SFOSD  PO 


SAMPLE  t 


11 


FIXTUftl 
Of -Or Inking  Fountain 
WDF-Hnltiple  OP 
MCDF-Water-Cooled  DF 
SDF-Sink  CP 
SF-Sinx  Faucet 
WF -Water-Fauca t— 


SAMPLE  TYPE; 

B  -  Blank 
S  -  spiked 


in 


t 


J/0  % 


DATE     J  TIKE  i FIXTURE | 
■TYPE- 


Ml 


OZCO 


SPACE/  ISAXFLE 
LOCATIOH     j  TYP 


P 


bXOSH  IHOBUSI 

NOP  \l£M± 


P 


o&oo\ 


r/1       |  Peak. 


Geek***  d^e* 


r 


Moo 

mo 


* 

ml 

ml 

o%oo  j 

Scoot**  y^/SxM. 

/=  rssw 

I 

fca<y*rt  *3o 

/» 1 

mo  \ 

/*Ar* 

!  1 

ru 

\sUn\ 

1  ^  | 

1  seap^d 

^  ! 

#  i 

dV«"/n| 

mo 

21  i 

\dffoo 

fcuntde  (lor** 

-  303 

f  1 

RZLINQOTSHED  BY^-^^^^^^ 
Data/Tine;  g/zz/ti? 


RECEIVED  BY 
Data /Tim a 


1551  NawcoBD  Ave..  206,    San  Francisco.   CA  94L24       Phone : ( 4 15 ) 695-5500 j 


San  Francisco  Unified  Softool  Dislnct  (bFUbDk 
c«o  m  Dnnktno  VWI^iuSnmnliM't  *«i.r:  An  »;«.■*.-   ^i.n:    «-  /  r 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
jiKrucuon  to  tab:  Fax  reams  ONLY  :o: 

B.  Gianni m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  •&  510-S43-3323. 


LAAORATCRY ;  5E0U02A  /  MICRO  ANALYTICAL 


PHOHX:(S)  650-364-960fr  3*ggt  g7<7  / 97  | 

—       M)  5i0-c55-0324  ■ 
T?m%J3GmELJZZ%Z :     ?1E  COHTEACT  WITH  SFTjSD 


f 


SITS:  Garf  .e  iJ 


SITS  ?rL£:  watar  Sampling 


Grap£Xi"Ce  f\irnac«  AA   OTA  239.2  Ir.yinj 


j    INSPECTOR:  p.  g. 


.  lira 


VOJUC  ORDER  #: 
-O 


SFDSD  PO 


SAMPLE  / 


Lxaxi 

Or— QsinJtimj  Fountain 

soy-sink  OF 
I  SF-SinJc  Fauctt 
— vr  -v%t«r-Faucac 


SAMPt.Z  -^?. 
3  -  3lan* 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


A  I  3ATT  |  TIME  JfCCTTOSI  SPACT/  JSAXPLZl  >XOSH  3NOWJ3X 
T  1  ii   TYPE     ■■       uOCATISN      ■  >TY?2-*— TI^E  ■■■TIHI» 


San  Francisco  Unified  School  District  (SFUSDi 
I  end  in  Drmktno  W.:t.-,c«SamriliM'i  »'»■•=  An  iiyv>    ^>.»i:    *-  i  f 


LEAD  FN  WATER.  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


jiwrucuon  10  tab:  Fax  remits  ONLY  :o: 

3.  Giannmi  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  or  SCA  •<?  510-848-3323. 


LAiORATCRY:  SEQUOIA  /^^glCROANALYTICAp  | 


PB0HX:(S)  650-364-9600      3ATE:     <2/<7  '97  \ 
—       M)  5i0-c53-0824  ■■ 
TT^mxarxnm  ^i:     PER  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


1  srrr  FUJI:  warax  S*anliag 

!  -13%  - 


Lama 


Graptu/ce  Fumaca  AA    2PA  239.2  1  f .ymnj 


INSPECTOR:  D.  £. 


.  jcxrm 


WOKX  ORDER  #:      SFUSD  PO 


OF-Otlflfcuig  faunuj.n 
WDF-«altiple  OF 

•  SDF-Sinlt  CP 
(SF-Smx  Fauctt 
«7  -Wat«r-Fauc«c» 


3  -  3  Ian* 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


A  I      3ATI     1  TIKE  JFrXTCRSj         SPACE/         SAXFLEl    tXUSH  SNOHUSE 


OF 


>Lzl  tXUSH  JnOHUSE 
>  E-**T12£E==« TTHE— 

J     M  /A  < 


]  RELINQUISHED  SY:  f\i 
I     3ate/Tia«:  /r> 


99  - 


1 RECEIVED  a? 
J  Caca/TLsa 


1551  K«wcoaus  Ave. 


.  106.  iin 


^ga£££  Id  I S 


San  Franctsco  Unified  S-hool  Oistuct  (bFUSD) 
g  oao  in  Drinfcmo  W.:t."»cf>Snmplin/i  .w  ::  An  iiyyv  ^i.ir.    V  <"  f 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  <v  CHAIN  OF  CUSTODY 


Jutrucuon  to  tab:  Fax  reams  ONLY  :o: 

E.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  <ma  C.  3iu  01  SCA  •&  510-&4&-3328. 


ims 

IBXXTOS,    ISDCSTXZXL  ZIGTZO.] 


LAAORATCRY :  SEQUOIA  /  r.ICROANALYTICAL 


PHOHX:(S)   650-364-9600       OATS:      9/^7  /97| 
—       M)  5i0-c53-0824  ■ 
TTTHMXRDCnrD  ttmt  :     PER  COHTRACT  WITH  SFTjSD 


i  SITS  ?ni:  waxar  S*»plinq 


Graptiixe  furnica  AA   EPA  239.2  JLDLD 


j    INSPECTOR:  p,  g 


/  RfeA 


OF— QriakJJiq  Fou3vca.in 
MDF-*Utiple  OF 

.isDF-sink.  CF 

— W7  -VtUfFaoctc  ■ 


SAMPLE  "VPT. 

3  -  Blanx. 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


]   RrLIHQUl£HED  BY:  ^^^—^A^DoJb^ 


iRECEZVTO  HY: 
j  Cau/TUe: 


i  1551   MavcoaLD  Ave 


tior.J:  .  *1S)  595-550011  I 


C\a<r&olrL  tl 


San  Francisco  Unified  School  Qibtuct  (SFUSD) 
lend  in  Drinkinn  Water  Samnlmi  .u.fi  An  ilysis,  Pi..tn    ?  f  p  - 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Gianni  ni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-3328. 


BX3TCS,   nPUlT7TlL  XIQlIMt.] 
Lilt  I  I  fM  BIT  IT.  PlflCaUMB 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 

FH01DX:(S)  650-364-9600       OATS:       /       /97  | 
— *      (M)  510-653-0824  1 
TtTRKARDUrm  ttmt:     PEE  COHTRACT  WITH  SFUSD 


SITE 


I' 


SITE  TILL:  watar  Sampling 
-O  Lead 


t 


Graphite  furuca  AA  EFA  239.2 


LEAD 


Or-Ortniujig  Founr-ain 
*WDF-MultiBle  DF 


DISPECTCR:       W]  C  /  £<^^%  I WCDF-Watar-Coelad  DF 

SCTV         jsDF-Sliiic  CF 
wow:  crdzs  *:     SFUSD  PO  iSF-Siak  Faucar 


SAXPLZ  TYPE: 
B  -  Blanic 

S  -  spiked 


?7  -vatar»Fauca 


SAXPLE  *   I A  I      DATI     J  TI3JE  JFTJCTOREI  SPACE/        JSAXFLZl   FLUSH  JjWltUSZ 

.,  m  :;  "        ]Y  1  .   TYPE     J       LP  CATION      ■  "TYPE^— TIXE      ■  TTJg=3 


J  r7 


j  u 


i  1 

I 

1 

1 

I 

1     !  1 

1 

i 

j 

j 
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1 

I  1 

! 

 1 

\ 

1 

1 

1 

i 

1 

1 
1 

1 

! 

1  ! 

j 
1 

1 

1  1 

rLELINQCJISHED  BY: 

RECEIVED  BY: 

Date/Tiaa: 

Gata/Tlae: 

1251  Navcomc  Ave. .   3a.  £06, 

san  frmciscc,    CA  9  4L2* 

Phone  :  (415)  655-?  =  00(j 
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I 


San  Francisco  Unified  School  Otstiict  (SRI SB) 
I  esa  in  Prinfctnct  Watgr  Sampling  >ui:i  An.ilysis  Pi. in 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Gianni m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  01  SCA  @  510-848-3322. 


SX3TC8,    ISDCSTB'HH  ZTSXSra. 

FRCqBAMfi 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 

PHOHX:(S)  650-364-9600  OATS: 
—      (M)  510-653-0824  ■ 
TtTRMARQUWn  TTVI:     FEE  COHTXACT  WITH  SPTJSD 


/97  j 


SITS  FI1£:  watar  Stapling 

Laad 


j 

-"Graphite  PMrr-^cs  AA   EPA  239.2  |mm 


I 


mSPZCTCR: 


Or-OrUik-Uic  Pcuntain 
«DF-?ft:ltlcie  DF 
MCDF-Wat«x-Ccci*d  DF 
iSDF-SinJc  CP 


SFOSD  FO 


B   -  BleUX. 
S  -  spiked 


SAMPLE  j*   |A  { 

DAM     J  TI2E  j|FirrUR28  SPACE/ 

ncjtusz; 

■2?  i  m  i  ■  r  i 

| 

i 

-  ! 

1  :  I 

a 

i 

^  1 

1  :  1 

l 

1 

i  •  -  •  v.  f  |  34© 

J 

I  i 

I/:.  !.'•>  i 
I-    •  ! 

1 

1  =  ! 

!  •  1 

|,   r  ! 

1 

1  ! 

i 

1 

WVV  1 

i  1  /  -/  3^ 
*"  **  — 

w 

i  eg 

j 

1  '|VP 

!  • 

1 

•  1  ■  i 

j                              BY:  1 
j     Cate/T:2«:  j 

RZCZIVZD  5Y: 
Data/Tlae:  j 

jliSl  N«vcoac  Ave.. 

S3.  206,     ;an  Frmciscc,  CA 

Ptione  :  :  4  15  )  £9 5— €  =  00  fj 

San  Francisco  Unified  Sohooi  Distiict  (SFUSD) 
I  op, a  io  Dnnkinn  W;;t»?r  Satnpliivi  *n«f!  An.ily^is  Pi.in  S/F1- 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  remits  ONLY  to: 

B.  Gianami  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  Siu  ot  SCA  @  510-848-3328. 


I 


t 


S7W)   

BX3T08 ,    HDCTTTTlTi  HTU1UI, 
STLCXnULMfl 
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1 

I#f  1 

n  1 

i 

1  1 

1  i 

1 

1  1 

1 

Nr  ■ 

it**--  •  1 

1 

-1 

!  i 

L 

1 

l  1 

j 

RZLINOtnSHED  SY" 


i.331  X*WCQHfl  A**.,    feu  206,     San  Frxnctacc,   CA  3412*''  ?&0««l 


ft 


08-2S-97    08:<6PM      ?002  «35 


09/02/97    06:57         TX/RX  NO. 9328         P. 003 


r. c,  £ 

.is:' 

i::6FV 

SC,  5294 

S.T>  t-f.ll 

ICI^CO    JJrlil.Cd  i:i".Otii 

J.:,WiCT  i^iFlJbDi 

v  -    ■    it.      -  f 

LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
InKTucaon  to  tab:  Fax  twams  ONLY  to: 

B.  GianaiDi  of  SFUSD  @  4 15^*5-5667  ana  C.  Siu  oz  SCA  0  510-ft4ft-332S. 


\\ 


IIX3TQ8,    nPOTCTJAl  Hi 


LABORATORY :  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


P10a;(S)  650-364-9600      ^T2:  f  J  /  J/91 

(M)  510-653-0824  11  ■    — . 

TTTgNUBnmm  -HT:     PER  COTTBACT  WITH  SF^SD 


ja 


srrr  Fti£:  mtir  saapiiaq 


Land 


Grapfcit?  furnace  XA  EPA  239.2  }t  nn 


«0«X  ORDSt  # 


SFDSD  PO 


S 


UATC 


EUTSEZ  TYPE: 
DF-GrtJUu_«y  rouncun 
MDF-*oItiple  Or 
WC07-wa*«r-<:oolad  df 


B  -  BldQK. 

S  -  spiked 
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f  \!'LZ  1 

i — I 

!  ! 

1  '« 

1  1 

1  I 

1  i_l 

1  ! 

i  I 

!  1 

1 

1  1 

1 

i 

i 

■ 

i 

1 

i 

| 

si 

!j 

! 

i 

1 

I 

1 

1 
1 
1 

1 

\ 

j  ! 

3ate/Tia«:  <j/<j/qi  j  Data 


\  1551  X«wcoao  Ave.,    xa.  ?06.     =       F  rmciscc  .    l.\  ?hor.e  :  .  ■*  15  i  S95-5  500q 


San  Francisco  l.ltv|,t:d  iir.hool  U  stud  (SiFUbDl 
or(i  in  Ounkmn  W<  I.t  Samtili'i'i  .'<■"■  Am  ry-.-.*  '•■<!•    :"  ■  ' 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab;  Fax  re  suits  ONLY  to; 

B,  Gunmni  of  SFUSD  @  415-695-5*47  ana  C.  Siu  of  SCA  @  510-848-33M. 


E 


iywp 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  MICROANALYTlCAL 

PHOWi(S)  650-364-9600       QATE:       ./  /97 
—     (M)  510-653-0824  .— 
TTnqffjtfxiwro  ^m:    pek  COHTSACT  WITH 


SITE:  /T/ 5.  (Sc/itvk/  //  X. 


INSPECTOR: /  £J?fr 


SITE  FIL£;  w»ter  Sampling 


Graphite  Fumac*  AA  EP*  239.2 


VOKX  ORDE5* 


SFUSD  PO 


too:  iIfixtorx 

—  ^-TTP"  


nCBtt  type; 

Or-OrlnJcinq  Fountain 
KDr-miiriple  of 

SOP-Slnk  CP 
5F»smX  Faucar 
-WF-Watar^paucac- 


B  -  Blank 
S  -  spiked 


SPACE/  1 SAMPLE 
CATION-— r-TYP" 


T 


! 

i 
i 

\  RELINQUISHED 
|  Data/Tima: 

A  * 

REC  UVEU  BYt/ 
Oata/TUao:  \ 

•V-    ,  «V 

r>»V 


V  1 


08/27/97     17:27         TX/RX  NO. 9248  P-044 


9l02B(oSr 


San  Francisco  Un.liOfl  S~nool  Dislnci  iSFUVDi. 
i  oho  in  Ijiirtkinri  WjM.t  S.limol'n "l  An  i 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  10: 

B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  aoa  C.  Siu  of  SCA  @  510-84S-332*. 


lUTOfl  „  1x00171211  sraxxn. 

noauuu 


IIAAOBATC 
FBOKI:  (5 


LABORATORY;  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 

FBOKI: (S)  650-364-9600       OXTZ:  J 
(M)  510-653-0824 


TERHft"™"™  ti.ii:     PBR  COBT1ACT  WITH 


site:  f.  / s.  Bv/ltvJ 


SITE  FilX:  watar  Sampling 


J3 


jrapii^te  Pmttulc*  AA  EPA  239.2  |lead 


VOJRj:  ORDER  # 


SFUSD  PO 


EPCCBI  TYPgi 
Or— OtlaJkJ-nq  Fountain 
MDr-Huitipl*  DF 
*CDr-W*t*x-<ool«d  OF 
SDF-Si-nk  DP 
SF-S-Uik  PBUC4-C 


sxirei.F  type- 
B  -  Bid. a*. 

S  -  spiked 

F  —  Hntr  JVW- 


SAMPLE  * 

QATI 

TIME 

FTXTTOSI         SPACE/  ! 

SAMPLE 
— TYPE— 

rxjasa  1 

NOlfOM 

/<? 

R 

Us/| 

F 

17  ftAi  I 

kJ 

5"-'  i"y/*7> 

f 

j  A\ 

to 

toe™  -  2M-8  m  I) 


RCinqctishe: 
Oata/Tama: 


H 

1  1  ',  


RECEIVED  BY:<vV''  *  r4-' 
Cata/TUne:     \\\)\  v  :<V>\ 


1  c*\; 


1351  H«vcomc  Ave.,   aa.  206,    aan  Francisco.   CA  94124  '    ?hon«;  ( 415)  695-SSOO 


08/27/97  17:27 


TX/RX  NO. 9248         P. 043 


San  ^f.-incisco  IMitieti  S'l-ooi  Duiltict  ibrU'jD, 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 

51<WM*-332*. 


Inwxucaon  to  tab:  Fax  remits  ONLY  to: 
B.  Gunnini  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  ana  C.  Siu  of  SCA 


t 


W*9 

SUTQ8,    1ILXUT1IU  ET53H1 
2.  fffVlBWR 


site:  fCfa.  Buirtrj  /y. 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  MIC  ROAN ALYT I C AL 


QJLTZ: 


/97 


PBDO!(S)  650-364-9600 

(M)  510-653-0824  mi  

T^flpi^ftiTim  ttvti     PER  COBTRACT  KITH  BFQ50 


SITE  FLLE:  »»tar  sampling 


SFUSD  PO 


pr-OTlrk.  \nq  Fountain 

MDr-«oitip2e  or 

MCDF-W4t«x-Cool<Kl  OF 

sor-siAk  op 
JF-Siak  Fmucax 
*rF-Vat«r-Faucac 

Firrmtx)  space/ 

TT?t>—T'  1JOCATI 


SPACE/  Isaxfu  >' 
UOCATIOM— 7— TYPE—  — T 


S  AKFLg ,  .TYPE : 
B  -  Blank 

S  -  spiked 


*XOSH 


MOJITOS 


U1F  SiwITHT* 


S^'w^i?  - 


On*"} 


13 

... 

Fi(U,t  F \oc-\  £- 
hiaf^th  /<~*bT  Side.  \ 

/  7  Am 

H 

1 

1 

FiMr  rfoei  L&-v?L 

IS" 

1 

1 

1 

rtA-ir  Flu™  /©vcl 

J 

J 

1  fait-dr  Fife*.  J&vet 

i  /7  1 

1 

\  Fjejt  FAjtxi 

i 

!  is 

1 

'1  - 

/ 

1 

if 

1/ 

affLIKQUISHED  BY> 
0ate>TlIB#:  •-^"^ 

RECEIVED  BY :AA  \. 

IS 51  Kaweooub  Xve. 

.         206,  San 

frajiciacc.   CA  94  I2*       ?bibne:  (4lS^  695-5500 

1 

i             /  V 

.'  \  -  \" 

7_ 

08/27/97  17:27 


TX/RX  NO. 9248  P. 042 


C.  '  Q  ■ 


'-I  - ' 


San  FfanciSCQ  Unified  o-lior.i  Daniel  (SfUbD) 
I  Drtti  in  [Innkinn  \A',;|.-»r  S.nnntfiVi  <li'.':  An  i  ■.  •.  -   ''..it:      ■'  £ 


5 


Wit"  .  


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  reams  ONLY  co: 

B.  GUnmni  of  SFUSD  «  415-4^5-56*7  ana  C.  3iu  ox  SCA  @  510-&4S-332S. 


E 


iisTos,  ximfiiii.  siszm.i 
FmomunB 


LAAORATOHY ;  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 


□ATI : 


/97 


PSOKI:(S)  650-364-9600 
—      (M)  510-653-0824 
TTTHMABfloyn  ttmt;     PER  COBTKACT  WITH  BFI  SO 


SITE  FIL£;  war  at  Sampling 


Graph.it  e  PMraac*  AA  EPA 


WQKX  ORDER  #: 


SFOSD  PO 


SAKPLI  * 


z 


3 


7 


DAT! 


TIKE 


EDBBBLiai! 

OF-OrtalU-fwj  Founuin 
MDr-ffiUttple  DF 
MCDF-«ATar-Cool*<i  DF 

SDF-Sl-nk.  or 

ar-suk  F»uc*t 

*TF  -**at«r»Feuc«t— 


SAMPLE  agg: 
B  -  Blaax 

S  -  spiked 


-TYP 


SPACE/ 


Blrf 


SAMPLE  I  fcXUSH 


■second  p  leo<\r 


Sf 


A/ 


5  A#rrf>/£ 


Re***  -  -2^3  4> 


J). 


r 


NOtfUlS 


17  k 


it 


 ; — 


Date/Tiaa 


HECEXVED  BY:,.^   \  , 


ISSl  N«wcq«B  Xve..  206,     San  Frajiciacc,   CA  94124     'Pho'nei  (  41S1  695-SS00 

  — ■-  '  J  i 


08/27/97  17:27 


TX/RX  NO. 9248         P. 041 


SEP-02-97  TUE  06:55  AM 

3-2S-97  08:3SP  Sensible  Env  Solutions 


P.  06/30 


P  .  03 


LEAD  W  WATER  SAMPLE  FOttM  it  CHAIN  OF  CUSTODY 
Inurucaoa  io  kb:  Fsx  ctnuts  ONLY  to: 

6.  Gianxum  of  SFUSD  9  415-495-5^*7  ma  C  Siu  oi  SCA  <fl?  51(MMfe332S. 


LAaOJUTtjB* ;  SEQOOIA  /  MICROAHALITICAL 

650-364-9600  £  /^/StP 

— — '      (M)  510-653-0824 


'  SITS  rH£;  wauur  Stapling 


Hoax  OJtflJW  SFDSO  PC 


of 

0,? 

o3 


<>(o-7A 


3ATX 


B  -  Blank 
S  -  spikad- 


****** 


*d     butt  3«4 ^ 


1 

<=To1  i 

>  Vf.tr 

.  i 

■ 

tea  «(c 

08-28-97    C6-.4BPM  PQ 


09/02/97  06:57 


TX/RX  NO. 9328 


P. 006 


fi.Tn    -  r.inCiHCo    U'Vt.Cl    Z'.f.u.i.    .Jiilurt  i*iFUbDl 
'  Cr-p  ii'  Of  i n Winn  W.  Ut  S.lmnliii  i     "  ■  ■  v    -  -  ■'  ■ 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Inttrucuon  to  tab:  Fax  remits  ONLY  to; 

3.  Giannnu  of  SFUSD  9  41 5-4*5-5*47  ana  C  Siu  ot  SCA  ®  510-44S-332S. 


t 


LA»0BAT01tt;  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 

P«WX:(S)  650-364-9600      OATS:  f//7/97 

—      (M)  510-653-0824  ___ 

TvnTftRmrm  ^rrrt  p»  cobtiact  with 


SITE:  Q 


15 


17 


SITE  FIL£:  waxftr  Sattpliaq 
inspector, ^^y^y  ^ 


WO«X  ORUZR  #i     SfgsD  PO 


OT-CrrvakJ-ng  rcwnuin 
MDP-MIClplfl  OF 
*C0F-*»*ar-Coel«o  OF 


B  -  Bid a* 


$  -  spiked 
pnruni      spxce/     1  sample  I  kubsh 

iUB    "J  ■    LOCMI0H     J  TYPE-  -TI2f&«= 


■LOOlTIOll     J  TYFI 


F 


0)0 


ho-/3 

ft  71? 

Vo-ti 

cA 

■ 

lip  -IS 

5 

!  KB 

z5 


LA 


fi  \  lto-fc 


IM^'Yll  ^ 


tow  tfO  f 


r 


Rn.TNqrjl.SHED  ^  ■^^^^■^^  ISECZZVED 


1351  M«wo3mo  ^.ve.  .   a».  206,    san  fraflcisca,  CX  94U»       ?hon« :  < »1S)  69S-SS0Q 


08/27/97  11:23 


TX/RX  NO. 9237         P. 020 


50.  5262     F.  21/26 


i.imlivcci  Un.f  cri  >  -iitir"."  '^fU^Di 


«:•:"•«  id  Hr ink-no  V.'.I-t  ^  inurt'i  i 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  A  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  to  tab:  Fax  tenuis  ONLY  to: 

B.  Giauuni  of  SFUSD  ®  415-695-5667  ana  C  5iu  ot  SCA  ®  510-84I-332S. 


LABORATORY;  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL 


PBMt»:(S)  650-364-9600 
(M)  510-653-0824 


17/91  \ 


SITE:  /$U<>e TtCC 


TunraiifTr™"  -tt**  covtkact  wra  bptjso 
!~!  C 


I 


SITE  FEL£;  *»x*r  Sampling 


Lead 

 xHS 


arapfaitft  Furnace  XX  E*A  239,2  \LBD 


WORK  ORDZB  #t 


Dr-QrtlikJ-nq  Fountain 

wjr-MBitipie  or 

«eOF-«««Ar*Cool«d  DF 

97-siax  Fmuc*« 
«7  -Utt«r»Fauc«c- 


SAJfFU  CTt: 
B  -  Bla nit 


7 

I 

<? 


?/<?^ 

ft  7*7 

^  i 

$ 

<< 

9:O0 

//7-r 

i/o'P 


\^\/>77f7 


tn717 


F 


F 


is 


RELINQUISHED  BY :   S 


oata/Tia*: 


 NCCSZVD  BY: 


1551  W*weoaac  fcve.  .         206,    5an  Franciacc.  CX  94L2*       ?hon« :  I  4isi  «95-5$oo 


W  cc/£ 

08/27/97     11:23  TX/RXN0.9237  P.021 


OCT- 13- 97  HON  02: 11  PM 


2 


 P.  20/20 


San  Piai\c»sco  Umlicd  b-hooi  Qistuct  (^rii^Ol 

i 

I  tifta  tit  Onnkruo  VY',!«rJ!  SaillDIKVj  ill."   An  ny*is.  Pi.ni    '.-  i  V 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
LiKTuction  10  tab:  Fax  rc«iits  ONLY  to; 

5.  Gunniru  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  ana  C.  Siu  oi  SCA  d  510-84S-3328. 


t 


SX1TOB,   IX&C*?XZAL  STOXDR.} 


LABORATORY ;  SEQUOIA  /  MICROA.NALYTICAL 


3XTE: 


PBOIO:  IS)  650-364-9600 

^-r      (M)  510-653-0824  ^ 
TTHOOLROOTro  t-lxt:     ?BR  COBTSACT  WITS  SrOSD 


SITE  FILE:  warar  Saapliag 

~n  bean 


n 


■  pa  sr. 

1  £32X323 


Graphite  romaca  XX  233.2  ILJEXD 


SFOSD  PO 


2XT1     J  TIKE  jpttSOWl 


/^/Lu      INSPECTOR:  *P  \l,)C/r/  "lE^C       |WCD7-«***r-<:ooi«d  CF         S  -  spiked 


B  -  Blaa& 


|SF-Sink  F&ucsr 
-*«F  -W4t«r*Fauc«  t 


TY7S     ip  ■LOCXTI 0»  " 


5  DP 


D7i  !  i 


5  7\  ]M± 


'a 
■? 

2 


i  Ub 


autiLJ^—j— ■■■      t  ■  j   __ 

SPXCE7       JsxKPLE)   tXESS  Jl40¥£SE 


1  ml 


3S 


L  //I       \?£k  \>£(n 


t 
1 

i   KZLINQCnSHEn  BY: 


RECET7ZD 

cats 


/ 1551  M*»weo»c  A,ve.  .    33-206,     aan  -rificiscc.    IX  94lW    "  ?>Ur.4 :      iS  )  69*-«S00 


P012 


10/13/97    14:06         TX/RX  NO. 0281         P. 020 


OCT- 13- 97  HON  02:10  PM 


P.  19/20 
\ 


San  Francisco  Unilied  S^Hoot  Doluci  '^rU^O) 

i 

i  O^O  u\  Dnnkioo  V'ittAr  SamnlhVJ        ::  An  tlv-.,N  P«.n>!    f-  ,'  f 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
insmicaoa  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

S.  Gianmm  of  SFUSD  ®  4l5-«95-5«7  ma  C  Siu  oi  SCA  >§  510-S48O322> 


nmcranu  TirxnriMB 


UkAORATCH*:  SEQUOIA  /  HI CRO ANALYTICAL 


PBOttUS)  650-364-9600 
—      (M)  510.-633-0824 


DATE:  /<$ 


?BE  COHTRACT  WITH  SFljSD 


SITE  rrui:  watar  S*»plin«J 
Lead 

"  — '   "Rg 


INSPECTOR: 


/ 


n 

I3XCSSX  TBI* 
DF -Or  taking  Founwan 

IHCDT-Watar-Ccolad  DF 
SDP-Sia*  CP 


S  -  BlaaX 
S  -  spiked 


L 


»o*x  choct         SFDSD  PO 

»D   i  ■— — p*^wt  -w»  t  *r»-Fauca 

A  I    -An   I  tike  Jtoctcwi  space; 


sakpu:  * 


1 


SAMPLE 1  tUJSii 

•5^ 


»TYPS     ■>■  -LOCATIOH— * 


p 

-57' 


/?/? 


1  /?f 


"■  '   T  i.i  .ii  r 


T 


1 1£?  _ 


^  3  ( 


9* 


f 


30', 


10- 


J   «KLT2CQgI£HED  BY 


|jl  £  j  1  S'avcoac  Awe 


P012 


10/13/97    14:06         TX/RX  NO. 0281  P. 019 


OCT- 13-97  HON  02:10  PM 


P.  18/20 


San  Francisco  U'i'l<cd  S-Huol  D>t»ti«c;  li 
cad  ift  Gr»rtfctnfr  W',:it'rr  S^mnlfi'j  •'»'■"  A'*  vvm*--  0,.u 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Lawmcaoa  10  tab:  Fax  reams  ONLY  to: 

5.  Gianmm  of  SFUSD  ®  415-6*5-5667  ana  C.  Siu  oi  SCA  £  SI  0-848-3323. 


t 


una©   

BJE3TQ8.    ITOCtffLTXT,  SIQZSa. 


•;!  SIT2 


B  ^    >n'  5 


37 


SITE  FHI;  w»tar  Stapling 

I  ■        ■  i  L— .  iW>r-WBlti.pIe  0? 

mSPECTCR:      r  f-f   /     Z^r>  l»»COy-»*X«x-Cocx*a  DF 

1  T-?^  iSOF-Slnk  CP 

worj:  order  #:    SFUSD  PQ  jSF-SisX  Faucar 


1XM1BATCRY;  SEQUOIA  /  MICROANALYTICAL  f 

PHOHX:(S)  650-364-9600      »TS:       }  U  /97  j 

—     (H)  510-653-0824  f  ' 

TCHHXBQPiro  ?tMi;     PEE  COSTRACT  WITH  SFO! 

 F° 

Grapcit: e  Puctjcjb  XX  2PA  239. 


B  -  BlanK 
S  -  spiked 


SAKPLI  / 


A 


3ATX  \  TIKE  jFTXTCWj 
—  -TT?~  r' 


3S 

:3? 


SPXCE/ 
iCXTISMfii'i  TY? 


USE 


[sxxple!  >- 

,   TY?I«*— T-~-  j  


Utah 


St 


\  ,3C   !  ! 


?7 
9a 


L  /  5'<t  I 


/573  i  | 


/?// 


5l 


34  i  - 


I 

!  ! 

10) 

r  '  1 1 

■M 

I  /ft  1 

f  F 

1^4 

1 


an 


1 10,  i>^t  „ 
\30A-  \v 


1 


i.££i  Kawcoao  Ave.  .    /£= .  206,  fraJtciace. 


lAA^i 


P012 


10/13/97    14:06         TX/RX  NO. 0281  P. 018 


OCT- 13- 9 i 


02:09  PM 


P.  17/20 

1 


Sao  Francisco  U«it»ed  School  □t&lticr  (SjrtJIiD) 
t  o««  ill  DnnMrwt  Wi!l<?r  SnmnlMy  -n  r.  An  »!•/«>.-.  t-'.uJ  S/F 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Liscrucuon  to  tab:  Fax  re  urns  ONLY  to: 

3.  Gianoini  of  SFUSD  @  415-6*5-5667  ana  C.  Siu  or  SCA  3  £10-S4*-332a. 


I^AORATCRY;  SEQUOIA  /  MI  CROAK ALYTICAL  | 

P80W:  (S)  650-364-9600  /«/  .'97  ( 

—      (tf)  310-653-0824  ' 


TTiro«^tatJya  ~T*fT.i     PEE  COHTRACT  WITH  SPt  SD 


SITS  FILE:  **t.ar  sampling 

-o 


rarrottz  type: 

—  Leaa  jDF-arinlcing  Fountain  a  _  &j.an«. 

inspector:    "/)///  Jwc07-w»t«x-cooi*i  DF  S  ~  spaked 

;  '         i=L4£=       irnr  -in" 


a  -  Blaat 


SFCSD  PO 


SAJCLX  * 


^7 


J? 


K  S    sate    J  tike  J  ft^ctorsi 


iffF-Sinic'  Pauc*x 


/0 


5  DP 


aaciti— a—a— ec  ■  n  ..     ■  — 

space/     |sxxyu:l  flush  {mohuse 


— r — 


?4 


OS  G  5  SI 


9 A 


1 r-  T  -  k$ 


1    !  i 


3A 


WW 


\  r-\  -  ML 


RZLUiQtII£HED  3*:  /"^'    '  r/'        ||  RECEIVED  EY; 

sate/Ha^  —(^-^y  }     gyy^  'j  Cat-a/TUa : 


Mdvcoac  Ave.,  as.  5aA  -rilnciscc.   -X  3*12*    !  ?hor.e; [  *  XS>  695-sSoolj 


P012 


1 


10/13/97  14:06 


TX/RX  NO. 0281  P. 017 


r 


.3-97  MON  02:09  PM 


P.  16/20 


Sao  Francisco  Unit.ed  S^.ooi  Di>1iiet  IbjfUbD) 
I  o«a  in  Drtntitnn  tVtilor  Snmnlnv.r  <Xn     v-.  ^'.nj  S/f 


LEAD  IX  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
L-utrucnon  10  tab:  Fax  rc«uits  ONLY  to: 

5.  Gxaonim  of  SFUSD  9  415-695-5667  ana  C.  Siu  oi  SCA  if  510-848-3328. 


BX3T08,   I3C9Q17XZ3LL  EXCZZXZ.i 
7W0CB1MB 


LMOttAJCHY;  SEQUOIA  /  MICRO ANALYTICAL 

PaottXUS)  650-364-9600      Z*?C%-/d  j  1/  /97  | 

—     (14)  510-653-0824  '  ;  » 

'^ffll^ppm  ^g:     ?bjl  COBTXACT  WITH  SFQ50 


StTE  FIL£:  *at*r  sampling 

-□ 


I- 


ZD 


Graphite  FvrnAca  XA  239.2 


Or—QTtRk-i-nij  Fountain 
WDr-«uiripie  df 


B  -  Blaor 
S  -  spxfced 


voax.  CRCZR  SFUSD  PO 


SAHPLZ  / 


x  1    zxst   \  tihe  Jrarswi      space/     |sajo?le1  ** 

Y  'j  '  TY^S     1       LOCATI33      ■  TY?E-^«T 


iiwi.     i    "   TYPE  LOCA-TIPS— ^ 


?3 


till 


££~TjJ  to! 


ilB 


lie 


13 :(1  \ 


T 


Al, 


I  p  j  -  \j± 


GZ  L=_l 


M2} 


I 


± 


RECEIVED  S 
Cata/T 


L551  K*wcoM  Ave..   5=3.  206,     5an  Frinciscc 


P012 


10/13/97    14:06         TX/RX  NO. 0281  P. 016 


OCT- 13- 97  HON  02:08  PH 


P,  15/20 


;  4&  Bl 

San  Ftancisco  Unified  5i 

LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Li&trucuon  10  tab:  Fax  rwuits  ONLY  10: 

3.  Giannmi  of  SFUSD  ®  415-6*5-$6<>7  ano  C.  Siu  of  SCA  <$  510-84S-3328, 


i! 


Euros 


LAJCRATCRY :  SEQUOIA  /  MIGROANALYTICAL 

FBQ1B:(S)  650-364-9600  WSti /#  /(J  /9l  \ 
 -      (H)  510-653-082A  =5===^ 


TPTOOmncnTD  TIME:     ?BR  COHT&ACT  WITH  SFISD 


1' 


SITE  rnx:  *atar  Sampling 


Graphite  fuyiucm  AA  EPA  239-2  Ileaoi 


Lead 


j  SECTOR:  7>  /^r/  gjg 


/2 


WOAX   ORDER  #T 


mzssiLsczs; 

iMDf-ntLLripl*  d? 
•3  SO?- Sink 


SAMPLE  "TVyg-i 

S  -  spiked 


SFDSD  PO 


SAKPLE  t 


ty4 


SATX  J  T3HE  jFX3CT0W| 
~  *TTP  


1?F-Smx  Paucar 
WF- 


mit  -«atar^Fauc«r 


ICS) 


SPACE/        | SAMPLE 
IPS      i  TTVIm 


far? 


L 


r 


! 


i  6  A-  \  \ 


n 


n 


I 


IM. 


\u  \  \  t  tot 


J  SZLIXQCT£H£D  BY:  /' H^f  (  r)  /  IjRECCTTED 
1     sate/Tlaa:      /^-^7         ^./^    jj  Data 


TED  BY 


HSl  KflWcoao  Ave..    3-.  206,     5*n  frincisce,  CA 


P012 


10/13/97    14:06         TX/RX  NO. 0281  P. 015 
 Q-mLA    I  I  •■  L..  i7.X 


OCT- 13- 9?  HON  02:08  Pli 


P.  14/20 


San  Ftaoctsco  jjmficd  S=»oot  QiMnct  'ijrUbD) 


LEAD  TS  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Instruction  10  tab:  Fax  rtsuus  ONLY  10: 

3.  Gianmm  of  SFUSD  @  415-**5-S667  ace  C.  Sm  ot  SCA  >&  510-S48-3323. 


t 


BX3T08,  aaantm  zisxxn, 


LAJCRATCHY .  SEQUOIA  /  MI CRO ANALY 1 1 CAL 


P80«:CS)  650-364-9600      OAlT:/^  /c7  /97  | 

CM)  5IO-653-0S24  '  '  J_ 

■fisamjioakg  ...rx3g;    PB»  cohtbact  WITH  srasD 


I 


i 


HoevA-  Vsm  (F  S  I1"  .;irr-    ™  ?™  ;| — j 

SITT  FEL£:  water  SMplinq  1  I  '  ■■  —  1  '        ■  ™ 


, —  .  imr-ftiiripi^  df 


WOKE  CHOZS  $ 
•0 


SFOSD  PO 


Lf 


4 


3 


a  j    ~ati    \  ijxl  irzrrvsu 


JSDF-Slnlc  CF 
1 37-SuiX  ?aue»T 


\tn  U 

i  7TTT 


^8 


SPACE/ 
•UOCATTOH 


--  !  -  !£4 


F 


5* 


?3 


3C  S 


W0 


1 


1551  K«Veomis  ^ve.  .   ^ .  206,     San  :ra_nci3ce.   -A  5*l: 


poi: 


10/13/97    14:06         TX/RX  NO. 0281         P. 014 


San  Francisco  Unified  School  Dotuct  (SFUSD) 
lesa  inDrinfcino  W\!tt?r  Samnlni't  .tisr:  An  »lv*.-v  &Mn    S  (  f- . 


LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


-ismicuon  10  tab:  Fax  reiuns  ONLY  ;o: 

=  .  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5iu  or  SCA  >&  510-S48-3323. 


I7U1C 

UUTQ8,  rgyyiTTTiL  ziGzzn.i 


LABORATORY  : 


/  MICRO ANALYTICAL 


PHO«:(S)   650-364-9600       2XTT:  %/  /  ?  / 97  ] 
—      ,M)  5iO-o53-CS24  ' 
TTZroULRD^Trrn  ^ry.T:     PER  COHTEACT  WITH  SFTJbD 


I* 


i 


SITE  FIX£:  warar  Sampling 


Leap 


Grapn.it  c  rurraca 


XA    EPA  239.2 


Or-Orufc  inq  Faurvca-ir. 
MDr-*o±tiple  C? 


j   DISPECTCR:~p    ^^7-/  j^S,  | MCDE-Warer-Coaiaa  - F 

.    ^  '  ispy-sljik.  CP 


WOM  ORDER  SFOSD  PO 


SAKPLI 


I  SF-SmX  Pauctt 
~T  -w%t«r-Faucac— 


*   |a  j     3ATI     J  TIKE  iFIXrCRSI  SPACE/ 
=4?  '!  "i  1  TYPE  uOCATIC* 


5DF 


SAXFLEl  tHJSH 


A*  //  ! 

i 
I 

1  ho: A  ibF  ! 

i 

!  1 

! 

1 

\      1  ! 

1  ! 

1 

i 

i 

1 

i      !  ! 

^ 

j  i 

W  At) 


RELINQUISHED  3Y  ■      JT  <M  '  /^/V 


1  RECEIVED  2Y:^^fc>^CW7  L^<-J  ' 


15£1  Hawcoao  /we.  .    va.  -gg      ian  •  :i.nc;5cc 


4  L2  * 


icr.e.    *  15  ■  fi95-'  =  0or, 


San  Francisco  Unified  School  Oi^tnct  (SFUSD) 
t  oao  in  Drinttmo  Watt?c  Snmnlnvt  .yr.fi  An  »»yw  »i.tn    s  /  p . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


-iwrucnon  to  tab:  Fax  results  ONLY  ;o: 

=  .  Giannitu  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5iu  or  SCA  •<?  510-&43-332S. 


iBUTCS,  ZTUlXMJB.i 

7ROOBXMS 


LAJORATCRY  :   _EMJlll.ll  l  /  MI  CROANAL YTI CAL 


PaOUI:(S)   650-364-9600       -XTX : 
—      ,M)   5i0-o55-CS2*  — 
TTIHKXRQt,pm  "zy.T :     ?BE  COHTRACT  WITH  SFtiSD 


tar 


I 


]  sirr  FI1Z:  warajr  Sampling         j  yj> 


Grapn :  r  -  Fumac^  AA  239.2 


LDLDI 


Lean 


Or— OruiicJ-nq  Fountain 


r 


SFDSD  PO 


SAXP 


3ATT 


I  SF- Sink  :BUC«t 
■wr  -w*t«r-Fauc«t:» 


B  -  31anr 
S  -  spiked 

F-  First  Draw 


j  TT?1> 


SPXCZ/  (sAXPLZi  *XUSH 
LCCXTZZU- 


>*ovnsz 


i 


7/ 


'!  7/ 


/3  1 

! 

1 
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i 

\ 

\ 
1 

1 

3o:ty\  sbF 

\ 

■a  i  i 

RZLIXQUT£HED  HY;  '     fv  /  '  ' 


\  RECEIVED 


IL551   Hawcoao  Ave..    Sa.  236.     ian  rrwciscc,    Z\   =  412*        rtone :  .  a  15  ;  695— 5i00C 


San  Francisco  Unified  School  Oi^tuct  (SFUSD) 
I  osa  tn  Dnnkino  Wi!t»?r  Snmolni'j  .ir.r:  An  »!».•»  .v  ai.m    <-  (  f ■  ■ 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
LiKrucnon  10  tab:  Fax  rcxuiis  ONLY  :o: 

=  .  Giannim  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  0  510-84*-3323. 


E 


iron 

BUTQS.    UDCirt  TIL  2T6ZZIX. 

yrvTHma 


i 


LABORATORY:  /  MICRO  ANALYTICAL  | 

PaOHX:(S)  650-364-9600       2XTT:  <ft ( /  9.  /97  J 
— —      ,M)  5i0-o53-0624  ' 

TT3PtAROUwr)  TTMT :     PEE  COHTBACT  WITH  SFTjSD 


I 


STTT  Fill:  warar  Sampling 


Leaa 


Grapni-c=  Purr-*ea  XA   EPA  239.2  jtOflj 


KlXTUm  TYPE : 
Or— Oruiicxng  Foun-cain 
  XDr~Mninpic  of 

mSPZCTCR:^  [\o\T/  JrTC  |»ICDT-W*tar-<:ooi*d  2? 
 -  —  .iSD7-Sijilc  C? 


WOMC  ORDZS  #:      SFUSD  PO 


SF-Siax  Faucar 
,0  .      ~        "~  "TT7«vaf r»Faucac        1  ■ 

SAKPLI  /   IK         3AXI         TIKE  siFrrTURXJ         SPXCS/        jSAJCPLEl  t' 

)t  "  '  type    ■     cjocati ;s  t 


5F 


re  h  evy 


tlUSH  ;  HOMUSZ 


a  i 

1 

/f.VJl 

3 

J 

■  So  | 

V  1 

tf.'/fj^DF 

ft*  i  I 

J  1 

£>Oj<>ti>£  B 

_j 

1  DF  | 

1 

■ 

1 

1 

|.Vf  | 

J 

1    ?    1  i 

;/r 

1 

1 

1 

r  5?  n 

i 

I 

1 

1 1 1 

ft:  ft 

Locurn  Levee  \ 

\ 

i 1 

rj 

j   5H.:XQCJI£HED  SK :      /^L7  /Y)  V 


!|  RECEIVED  2V^^<^^^ 

J  Cata/Tlae:    g^g/gg.    /2i#Sr  ^ 


L5 £1   N«wcooc  Ave. 


206. 


Ian   -rmciscc,    Z.\  94  L2* 


ior.e.    a  15  •  59«-^500P, 


2 


San  Francisco  Unified  School  Oistnct  (SFUSD) 
I  oso  in  Dnnktnn  Wi!t**r  Samnlnvj  .vr.r:  Am  »iyv    Qi.tii    s /■  F1 . 


LEAD  FN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
Lismicuon  10  tab:  Fax  renins  ONLY  ;o: 

5.  Giannini  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5m  oi  SCA  •£  510-84S-332S. 


truss 

ibutcs.  ixdcituxl  aroxn.i 

7UXZBJLM8 


LAAO  PATCHY 
FBOKZ: 


/  MICRO ANALYTICAL 


-ATT: 


(S)  650-364-9600 
— —  ,M)  5i0-o53-0624 
TtrrooLROTTrm  ?be  cohtsact  with  sftJsd 


I  SITS:  7?gfr#£r     ^  C> 


SITE  FliZ; 


w«ar  Sampling 
Lean 


'"jrapn " T  e  Pmttj^co.  AA   EPA  239.2 


tar 


I* 


I 


LEAD  I 


Or— Orintiwj  Faunu^n 


rMSPECTCR:   p    fLcW  £J^5>         I  WCOr-Watex-Cooiad  2 

\  r,  n  u     /rzi.      Sspy^sink.  cp 


WORK   ORDER  #' 


SFUSD  PO 


|sr~Sxak  Faucar 
— «7  -Watar»Faucat» 


sakptt 
3  -  3lanjc 

S  -  spxked 

F-  First  Draw 


6/ 


SAKPLI   *   I A  (      LATC     J  THEE  \  FI3CTUR2J  SPACE/ 
]T  1  TYPE      ■       CjOCATI  SJ 


Ol 


^|^#;|f77  for 


4  I  '~ 
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5  Of  j      n  \ 

*r  1 
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Flo**  1 

/-  '1 :  to 
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1  1 
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RELINQUISHED      „  .  / 


tux. 


1 RECEIVED  2?: 
j  Cau/Tlae 


1551  Mflwcoafi  Ave..    .'=3.206.     iin  ."ri-iciscc.    :.\  341.1.* 


San  Francisco  Unified  School  Oisluct  (SFUSD) 
I  CoO  in  Orinktnn  Wiifer  Snmnlnvi  .u.f:  An  iiyy>,  oi.m    S  /"  P  ■ 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


instruction  10  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

5.  Gianmni  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  3iu  01  SCA  •<?  510-S4S-3323. 


IBUTOS,    JPglTtTlT.  ZTOZZSZ. 

TBOOBJUfS 


I 


LAJORATCRY  : 


/  MI CRO  ANALYTICAL 


P90HZ:  (S)   650-364-9600  ^/;?"V97  j 

—      >M)  5i0-o53-0624 

"rTOULgQtTffri  TTyT!     ?BR  COHTRACT  WITH  SFTtSD 


r 


sits:  K/e^//r  ^  <\ 


I' 


SIT!  Fill:  watar  Sampling 


I   j^k  Gra^a-r=  FMrr.*ctt  XA,    ZPA   239.2  |r Tinj 


Leaa 


;  OF— OrinJtinq  FourvcjLin 
-WDF-Hultiple  C? 


j   INSPECTOR:  />  LHS>         | WC0T-w*tar -Cooled 


t 


WOKX  CRDZS  # 


SFUSD  PO 


SAKPLI  * 


^3 


I  SF-SmJc  Faucat 
— «T  -wat«r-Faucac» 


A  I  2ATX  ]  TIME  slFTXTTTRSJ  SPXCZ/  |sAXPLsi  tTJISH  JhQMUSE 
?  '  ■   TTPS      ■       (jOCATISN         TY?S-^T;^i  aaTTHEo 


n 


^A^I^'Y^  for 


4 


F 


\ 
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 1 

! 

1 

i  I 

j_  1 

1 

i  1 

1 

1 

j  | 

1 

\ 


Date/Tia. 


I£HED  Hv.  ;  WW 


received 
Cara/Tiae : 


1351  Mawcoac  Ave..    Sa.  ?06,     ian  .- r  s-nciscc  .    IX  94lK 


San  Francisco  Unified  School  DiMtict  (SFUSD) 
j  cad  in  farinlcino  IWitor  Samnluvf  «u-.r:  An  »iy»  -v  ot.(n    s  f  p . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


-iKTucuon  to  tab:  Fax  results  ONLY  :o: 

5.  Giannicu  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5iu  01  SCA  •<?  510-848-3328. 


■rums 

BUTos.  nocirtT^L  zrazzn. 

jTUXZBJLMfl 


I 


LABORATORY:   ^HB*A  /  MI CRO ANAL YT I CAL 


PS0HX:«S)  650-364-9600  ^*TX 
—  5i0-o53-0824  — 

^TTNXHPirffri  --yT:     PER  COHTSACT  WITH  SFtlSD 


r 


I' 


sirr  file:  w»tEr  sailing 


ft 


Grapnits  Puruca  XA    EPA  239.2 


mm 


tliTUVl.  TYPE  : 
|0r— OS'UikJJM?  Fountain 


SAKPt-Z  -vp?: 
3  -  BlanJC 


S  -  spiked 

F-  First  Draw 


j    DISPECTCR:  f   Uo^f/     ATT         I  VC27-V+T.ej:-Coa±*a.  Z 

>  (T I  c-  isD7-sijik.  CP 

]  wo«  order  STDSD  PO  j  SF-SinX  ?auc*t 

j  0  TT7  -Vtfr»Faucac  ; 

SAKPLZ  *     A  I      LATX        THEE  l| FI2CTURS1         SPACE/        jSAXPLZl   tXUSH  flHOlTOSX 


  ■  *  t   ■      a  i 


1  ^  t 

|  1 

3f"    \  LOOMS,? 

I 

r  ! 

/6W ! 

W-  ! 

r  '! :  /V 

M 

r  1 

n 


RELINQUISHED  BY :      /  U<[  /  f\f)V^     "^RECEIVED  SY^^^^^T 

1351  Sawcoaa  Ave..    .<a.236.     ian  .- rind  sec  .    :.\  ?4L2*        ?ior.e  :  .  ■*  15 ';  S95-€500li 

Pig*  3  st 


San  Francisco  Unified  School  OiMnct  (SFUbD) 
 I  gad  in  Drintttno  VV.itPr  Snmnlni'l  An  »'yw  s  f  f- - 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


-nstruraon  io  tab:  Fax  results  ONLY  ;o: 

E.  Gmnniru  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5iu  01  SCA  •<?  510-S4S-3323. 


ifno 

IBXSTOS.    JDCITTTIL  ZXSIXIZ.j 

TUXXBJlMB 


LA*ORA7CRY 


/  MICRO ANALYTICAL 


2XTT 


FBOXZ: (3)  650-364-9600 
«— »      ,M)  5i0-o53-G824 
^trgNxaocjwr)  ~t:*y:     PEE  COHTRACT  WITH  SFTlSD 


!  sits:  Ugfr^r  ^ 

|  sirr  riiZ:  *itar  Sampling 
"CD  Lean 
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1 


I   rtft  grapn^rs  P\gr-io»  AA   HP  A  239.2  jLOLPj 


OF— Qrinic  l  nq  Fauntaan 


SAK7L£ 
3  -  3lan* 


I 
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R«,  H  ! 
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I  1 
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1 
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rf//?^'  /?/^   :]  < 
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4h%ifry  h:Cl  j  "«'"»;  ?t/'Sf?9  fi&SZJ* 


1351  Kavccao  Ave..    2a.?Q6.     ian  ::i.nc;scc.    :.\  3412^ 


ior.e  ;  * 


15  ';  59  * 5  00  G 


San  Francisco  Unified  School  Oistnct  (SFUSDl 
I  oaa  in  Dnnktno  W«;tt?r  Snmplnvt  .u.r:  An  »'yw  Oi.u:    S  t  p  . 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &.  CHAIN  OF  CUSTODY 
-Tsmicuon  to  ah:  Fax  rrxuus  ONLY  ;o: 

B.  Gianni m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C.  5m  or  SCA  •£  510-S48-332S. 


/  MICRO ANALYTICAL 


87/  g  /»*  1 


SITr  FIX£:  vatsr  Sampling 


Lean 


Grapfi-iTE  Purr-aee  XA    EPA  239.2 


LQLDI 


1  jlotr'  %TC 


wo«  0ROZR  #:      syrjso  po 


SAMPLZ 


EDDnZHLECES: 
0r-Orinitinq  Fountain 
MDr-ttulriple  0? 
|  wcor-Warex-Coci*<i  2f 
•  SD7-S±aJc  CP 
| 37-5 ink  Fauc*r 
W7 -w*t«r-Fauca 


sample  tv??; 
3  -  31an*. 

S  -  spiked 

F-  First  Draw 


X 


A  I    zxrz    I  tike  jlFxrrcua^       space;     |saxple1  txusH  Jhokusi 

— t*    i  '  j    TTPE      ■       (jOCATISM    ■    ■TY?S-4-TI^F      j    I  I  HP" 
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.  *  ! 
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3  1 
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R«  10  j 

J.V/  | 

H  1 
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1 
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J 
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■V/  I 
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1 

i 

i 
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i 

1 

!  :/<? 

1 

i 

:   *  Ill 

r 

Rm  5~~ 

J  t 

:/? 
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3ate/Tia«: 


r-  ■»      i-t  /  (T»<  a>»  »  _ 


Gata/Tlae 


1251   K«wcomc  Ave.  .    .<=.;Q6.     £an   frinciscc.    I.\  5412*        ricr.e :  .  a  IS ;  595-55001! 


San  Francisco  Unified  School  Dibtnct  (SFUSD) 
I  oaa  in  Drinking  Wat  or  Samplin'i  >ir.fi  An  i  lysis  Pi. in    S  [  r 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  lab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  Gianni m  of  SFUSD  @  415-695-5667  ana  C  Siu  of  SCA  @  510-848-3328. 


E 


IVORS 

BUTOS,   nOP»glTlL  B70XZM1* 

FinrraiMB 


SITE: 


LABORATORY  J  SEQUOIA  Mil CROANALYT I CAj 

PH0NX:(S)  650-364-9600       OATZig    J^d  /97 
—      (M)  510-653-0824  - 
TtnmiBOUWP  TT3H:     PER  COHTRACT  WITH  SFqSD 


SITE  PILE:  water  Sampling 
INSPECTOR  :  ^rV\^\a$iM 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239.2  I  LEAD 


^  rxxm 


WORK  ORDER  #: 


SFUSD  PO 


SAMPLE  t 


DAT! 


TIME 


FIXTTOE  Tffl; 
]DF-Or  inking  Fountain 
MDF-Hultiple  DP 
jwCDF-Water-Coolad  DP 
jSDF-Slnk.  CP 
SF-Sink"  Faucet 
kwp -water-Faucat— 


SAMPLE  7Y?g: 
B  -  Blank 


FIXTURE 


■TYPE     i)  a    LQCATI  ON     j  TYP 


11. 


0 


ll.  If 


SPACE/        |«A8CFLEi   FLOSS  |m©?foSS 

I  * 


1  PU 


44 

1/ 

I  i 

i 

-  1 

j 
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TttPKARQUrro  rrMT:     PER  COHTRACT  WITH  SFUSD 


SITE: 


n 


I 


SITE  FIXE:  water  Sampling 


Lead 


INSPECTOR* ^y^/ 


Graphite  Purnaca  XA   EPA  239.2  j LEnTj 


WOJUC  ORDER  # 


SFUSD  PO 


USSSSUEOl'. 
DF-OrtnJcxng  Fountain 
MDF-Hultlple  OF 
NCDF-Water-Cooled  DF 

iSD?-SinJt  CP 
8F-Siak  Faucat 
-wf -W4t«r*Fauc«d 


SAHFU  TYPE: 
B  -  Blank. 

S  -  spiked 


A  )      DATZ     J  TIKE  { FIXTURE  I  SPACE/        j SAMPLE 1  tXDSH 

^ — — — 3  3  1   TYPE     1       LOCATI  OH— ?-^rYPE-4— TXS1E= 


9 11- it 


x  i-i7rr\T.n 


£  T'7i7 


|  ,--f-c  £•<  ^  ■fiver*' 

fSS£> 


WOMTTSE 
=aTTHZ= 


f  u 


1  II! 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

!  1 

1  1 

i 

1  J 

1 

1 

1 

1 

1  i 

i 

1 

1 

\ 

\ 

i 

1  1 

j 

1 

1 

1 
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BUTC8,    IWDQ9TZIXL  HTGTXMI, 


LABORATORY;  SEQUOIA  /  MI CROANALYT I CAL 
PH0«:(S)  650-364-9600       QATE:  °(  I  (J  1*1 


(M)  510-653-0824 


TTTRttARPtnro  ttmt:     PEE  COHTRACT  WITH  SPT  SD 


site:  6a<.$qa  ^/y, 


n 


r 


SITE  FILE:  water  Stapling 


Lead 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239.2  I  LEAD  3 


WORE  ORDER  #:     SFUSD  PO 


SAMPLE  * 


A 


DATE 


TIME  jj  FIXTURE  J 
"TYPE 


FTXTURE  TYPE : 
I Qf-Or Inking  Fountain 
JMDr-Multlple  OF 
IwCDF-Water-Cooled  DF 
SDP-sink.  CP 
SF-Siak'  Faucet 
WT -w%t«r-Faucac 


SAMPLE  TYPE: 

B  -  Blank 
S  -  spiked 


I'M 


SPACE/ 
•LOCATION 


o«rTf;jL  3O0 


i 

7-75  |  oF 

o^fcA*^  3 AT 

f 

1 1 

1 

Y3 

i 

im  | 

CI} 

/  1 

I 

j  W-LS 

7:y/  | 

V 

737-/7 

I  7 'Hi 

k 

</3?~/2 

i- 

l 

/ 
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8TUSD   

ElSTOfl ,    IlSPmilLL  HYSXXM1, 
FSjOCOULMS 


B 


LABORATORY:  SEQUOIA  /  MICRO  ANALYTICAL 

OATS:  ^  /  /  7 / 97 


PHOiTI:(S)  650-364-9600 
—      (M)  510-653-0824 

TTTRMARQtnro  TTMT :     PER  COHTRACT  WITH  S 


SITE:  g /)C&o/)  U.S. 


\  nr 


n 


SITE  FILE:  water  Stapling 

$:h  fiL/^     "El  Lead 


INSPECTOR:  ^  ZfajfJ 


Jor-o 
■Jmdf- 


Granhate  Pumace  AA   EPA  239.2 


WOJUC  ORDER 

fO- 


SFUSD  PO 


TXTORE  TYPE: 
|0F-Or Inking  Fountain 
JMDr-Multiple  DP 
iwCDF-Water-Cooled  DF 
|SDP-Sink  DF 
SF-Sink  Faucat 
WF -w*t*r-Faucat» 


SAMPLE  TYPF.: 
B  -  Blank. 

S  -  spiked 

'    '  Firrf  Art  \aS 


— —   i  if  —weter»r  ouc«t*^  a 

TIME  ((fIXTUREI         SPACE/       ISAXPLEl   tXUSH  BWOMgSI 
t  TYPE*—        LjOCATI  ON      i  TYP  l^b^T2SEr=fr*rnC&' 


1  I  TYPE" 


7 


A/7 


•LOCATION 


At. A  •Sj/fa*  jqQ 


1  Ac  /lofj  A»«#M  A*l  IOC 


7 :  /  8  1  r^rsiJc  ityc   \  r 
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1  (BOB)  700-*£SI 


San  Francisco  Unified  School  District  (SFUSOl 
L*a£  m  Drinking  Water  Sampllnj  and  Analysis  Plasi  (SaPi 


LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM     CX^QQ  9<~l 
&  CHAIN  OF  CUSTODY  1  /u  1 


INSTRUCTION  TO  LAB: 

Fax  r&sutts  ONLY  to:    B.  Giannini  of  SFUSD  @  415-595-5667  and  O  Sui  of  SCA  @  510-846-3323 


SFUSD 


ASBESTOS,  INDUSTRIAL  HYGIENE, 
ENVIRONMENTAL  PROGRAMS 


SITE: 


SITE  FILE: 


WATER  SAMPLING 
H  LEAD 


INSPECTOR:    H.  Sotoodeh  /  EnviroScience.  Inc. 


WORK 
ORDER: 


SFUSD  Purchase  Order 


LABORATORY: 


SEQUOIA  ANALYTICAL  LAB 


PHONE: 


650-364-9600 


TURNAROUND  TIME: 


PER  CONTRACT  WITH  SFUSD 


ANALYTICAL  METHOD: 


Graphite  Furnace  AA  —  EPA  239.2 


FIXTURE  TYPE: 

DF  Drinking  Fountain 
MDF  Multiple  DF 
WCDF  Water-Colled  DF 
SDF  SinkDF 
SF  Sink  Faucet 


SAMPLE  TYPE: 

B:  Blank 
F:  1st  Draw 

S:  Draw  after  30  sec.  flush 
T:  Draw  after  30+-3Q  sec.  flush 
R:  Draw  after  5  hrs 


Sample 
Ns 

DAY 

DATE 

TIME 

FIXTURE 
TYPE 

SPACE/ 
LOCATION 

SAMPLE 
TYPE 

FLUSH 
TIME 

NONUSE 
TIME 

1  -  27 

W 
VV ,. 

UrjC 

£>F 
w  ~ 

F 

10  min. 

i2hrs+ 

1  •  28 

'  '  w — 

i  - 1        -a<-y  1 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1  ■  29 

4.  * 

IF 

F 

10  min. 

12  hr&+ 

1  -  30 

^  ^ 

*  * 

<^F 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1  -  31 

V  * 

\  \  as 

SF 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1  -  32 

t  * 

*>F  . 

C  loi5  -  3o3 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1  -  33 

t  1 

\  \2S 

DF 

F 

10  min. 

12  hrs+ 

1  -  34 

WHO 

bF 

F 

10  min. 

12hrsf 

1  -  35 

14 

i  • 

1IHS 

F 

10  min. 

I2hrs+ 

1  -  36 

r>F 

F 

10  mm. 

12hrS4- 

1  -  37 

\  - 

uss 

bF 

\  * 

F 

10  min. 

12  hrsw- 

1  -  38 

*  

BLAVK  * 

F 

10  min. 

12hr&+ 

1-  39 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1  -  40 

F 

10  min. 

12  hr&+ 

1  -  41 

F 

10  min. 

I2hr&+ 

1  -  42 

F 

10  min. 

12  hrs+ 

1-43 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1  -  44 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1-  45 

F 

.  10  min. 

12hrs+ 

1  -  46 

F 

10  min. 

I2hrs+ 

1-47 

F 

10  min. 

12  hrvt- 

1  -  48' 

F 

10  min. 

12hrs-t- 

1-  49 

F 

10  min. 

12  hr*+ 

1  .  50 

F 

10  min. 

I2hrs+ 

1  -  51 

F 

10  min. 

12hrrv4- 

1-52 

IN  F  p 

10  min. 

12hrsf 

■1\r 
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A 


TX/RX  NO. 9848 
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SEP'.  22.  19.9? 


i:  my. 


*an  t'.-znzsa  Up:'im  Scnooi  District  .'SM/S'C, 
D'lr.mng  Ws'.e-'  SoTiar.i:  ano  Analysis  Piar.  'SAP/ 


LEAD  IN  WATER  S'AMPLETORM 
&  CHAIN  OF  CUSTODY 

INSTRUCTION  TO  LAB: 


Fax  -esuiis  ONLY  :o:     3.  Giannini  oi  SFUSD  @  415-595-5667  ano  C.  SjI  ot  SCA  (5>  £  1 3-S4S-3:-2e 


LABORATORY: 

SEQUOIA  ANALYTICAL  LAB 

SFUSD 

PHONE: 

650-364.9600 

ASBESTOS,  INT) TJ STRIA L  HYGIENE, 

TURNAROUND  TIME: 

PER  CONTRACT  WITH  SFUSD 

ENVIRONMENTAL  PROGRAMS 

ANALYTICAL  METHOD: 

Gracnue  Fu 

rnace  AA  — 

EPA  239.2 

SITE:          Art^onne  ES 

FIXTURE  TYPE: 

-SAMPLE  TYPE: 

SITE  FILE:       WATER  SAMPLING 

DF 

""}rin_"inn  Ffi'n'Sitri 

Lit  I  M  1       1  1  11— 1    "    L.LI  1  .  CL1I  1 

B:  Blank 

s 

LEAD 

MDF 

rVIUI.IpJ.te!  U J  i 

F:  isiDraw 

H.  Soloooeh  /  EnvireSclonca.  Inc. 

WCOF 

S:  Draw  atier  30  sea  (lush 

WORK 

SFUSD  Purchase  Order 

SDF 

T;  Draw  £~er  3C-k30  sec.  (lush 

ORDFP.' 

SF 

■  i  II  i r\  i    c~uji_.tr  i 

R:  Draw  after  5  hrs 

Sample 

DAY 

TIME 

FIXTURE 

SPACE' 

SAMPLE 

FLUSH 

NONUSE 

Ns 

DATE  | 

TYPE 

LOCATION 

TYPE 

TIME 

TIME 

1  -  1 

w 

-SF 

F 

10  min. 

I2hrsw- 

jU  / 

1-2 

F 

10  min. 

"2  hrs* 

1  -  3 

1 

o  4  IO 

br 

F 

10  mm. 

12  hrs* 

A.  S 

1  -  4 

1 

r  la        .  J  Q  L 

10  min. 

12hrs+ 

1  •  5 

1 

^F 

C  \_sS-  ;  /*>  / 

s—  1  tA  -— '  — ^         i  '  1 

F 

TO  min. 

I2hrs+ 

1  »  6 

u 

Iotas 

•SF 

C  1  a.  4,  S  -   1  O  ^ 

F 

10  mm. 

i2hrs+ 

1  .  7 

1  d^3o 

£F 

F 

■0  min. 

I2hrs+ 

W  / 

■  -  8 

F 

10  min. 

I2hrs+ 

l 

1  •  9 

SF 

F 

1C  mia 

12  hrs+ 

1  -  10 

DF 

L3V  Vii  US  ^L^t^-ToA 

F 

10  min. 

i2hrs+ 

u  ^ 

1-11 

F 

10  mia 

I2hr&4- 

1  •  12 

£F 

r.e^^v^i'r^  K>.-f. 

F 

TO  min. 

12  hrs* 

55  ✓ 

'  -  13 

1  o  7CO 

SF 

10  min. 

12hrs+ 

1  -  14 

10  min. 

I2hrs+ 

/ 

1  -  15 

1  a  71° 

F 

10  mia 

I2hrs+ 

It  t 

1  -  16 

1  o7lS 

SF 

C1^S3-  SOS' 

F 

10  min. 

12hrs+ 

\")  ' 

1  -  17 

\ . 

» i  qoo 

F 

10  min. 

12hrs+ 

It 

1  -  18 

\  » 

VI 

r 

'.0  min. 

12hrs+ 

i  •  19 

* » 

F 

10  min. 

12hrs+ 

7*  / 

1  -  20 

V* 

U_Mi_nl#  FL. 

F 

10:min. 

12  hrs+ 

1  ■  21 

CbF 

F 

10  min. 

I2hrs+ 

1  •  22 

\» 

\  * 

SF 

F 

10  min. 

12hrs+ 

>>/ 

1  -  23 

V  * 

Itf  Wo 

■SF 

CU«  -  3ol 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1  -  24 

6F 

r.  IasS-  2o2, 

F 

10  min. 

12hrs+ 

1  -  25 

^>F 

10  mia 

!2hrs+ 

1  -  26 

\  * 

WOO 

OF 

10  mia 

I2hrs+ 
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LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 


Instruction  to  tab:  Fax  results  ONLY  to: 

B.  GUnaim  of  SFUSD  6  41S-**5-5**7  ana  C  Siu  of  SCA  @ 


■ 


LABORATORY;  SEQUOtA  /  MICROANALYTICAL 

PHO»:(S)  650-364-9600  ?  'if  f*1 

(M)  510-653-0824   ,. 

TTOULHQONO  ~thk:     PIE  COHTRACT  WITH  SFqSO 


S  2i  3  ZB 


snr  fiu-.  witar  sampling 

~C3  L^Ad 


WOW  ORDZH  /: 


SFUSD  PO 


Grapfa.it  e  Punucs  AA   EPA  239.2 


Or-ta-tnkjLnq  Fountain 
WDF-Hniriple  or 
MCDF- Water -COOl*d  DF 

sop- sink  cp 
SF-9ihk  Faucet 

SPACE/ 
CATI OH  )»TYP 


sample  aa= 

B  -  BlanJt 


flav^  Arte  WW 


0730 


S0P 


oon\ 


.a 


13 


1 


MST-17 


G7«tf 


Rn.TWQDTSHED  BY; 
0ata/Tltt«: 


— —  ■    8  ==CTi^— —^—l  Mi  — 

■Aq^-    |||pFftS§F  g/2'/^  | 

.  ,  aa.  206,    5an  Francisco,  CA  94  124 &txon«;  ( 69«-550o4 
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LEAD  IN  WATER  SAMPLE  FORM  &  CHAIN  OF  CUSTODY 
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■7UIS 

BUTOB,    nOCTTlTIL  STOZZIZ. 


LABORATORY 


SEQUOIA  / (mICROANALYTICAL^  | 

PHOW:(S)  650-364-9600      QATE:  ^  .  (b/91  j 

—      (M)  510-653-0824   1 

TTTOUUtnowa  ttmi:     PER  COHTRACT  WITH  SFUSD 


site 


SITE  FILE:  watar  Sampling 
"JO  Lea* 


0= 


Graphite  Furnace  AA   EPA  239.2  I  LEAD 


SAMPLE  TVPg: 
B  -  BlanK 


gram  type: 

Or-OrUxJtonq  Fountain 
MDF-Kultlple  OF 


WOJtK   ORDER  #: 


SFUSD  PO 


SAKFLE  > 


SDF-Sink.  CF 
SF-Sink  Faucar 
*7 -watar-Faucac* 


ij  DATE  I  TIKE  { FI3OTJRS I  SPACE 
•Z  jl  1  J   TYPE     J  LDCATI 


ftp-    L  ekfefrvK-u 


tH      |  vi 

1      r^RRipoiz  j 

tt-r 

i  i 

I 

H 

i —  | 

I 

I 

I  I 

I  i 

I 

I 

I 
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1 

1 
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Lead  in  Drinking  Water  "Sampling -and  Analysis  Plan  (SAP) 


LEAD 


ntn  iaxtlz  i  ohm 


fiJUSD 

3BEST0S ,   INDUSTRIAL  HYGIENE, 
ZHVTSOKKJOriJj;  FRCX3SJLMS 


LABORATORY  i 


SITE! 


SITE  FILE:  water, Sampling 

03 


PHONE: 

DATE:  JJ2/ 

#3 

TURNAROUND  TIME: 

1 

d 'www  i 

L-J-JU,  :  a^r-S  

l 

mm  Graphite  Furnace 

AA  ] 

Lead 


INSPECTOR: 


WORK  ORDER  #: 

1  i.P=i 


FIXTURE  TYPE!  SAJffLS,  .TYPE: 

DF-Drinking  Founrain  I-Initial  Screening; 

HDF -Multiple   DF  -V ■-  Q,  KmlV 

WCDF-Water-Cooled  DF  P^MNt^ 

SDF-Sink  OF  5  «Sfj|C€&. 
SF-SinJc  Faucet 
iWF-Water=Faucet= 
SPACE/ 
LOCATION— iJ-TYPE 


7-«^  Ft- 
derricks-  C-et€2$w 


-4 


il  ! 

1 

 1 

— — 

\ 

\ 

i 

l 

.  u  < 

TT  !- 

! 

\ 

J  V 

1 
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jfead  in  D Milking  Water  Sampling  and  Analyses  Plan  (SAP) 


site;  fl^Ac  /r?i 


SITE  FILE:  water, Sampling 

m 


inspector:  ^ 

in 


fixture  TYPE;  SAMPLE  TYPE: 

DF-Drinking  Fountain  l-Initial  Screening} 

MDF-Mult ip  1  c  DF  ^>  -  Qlikivs 

WCDF-Water-Cooled  DF  J>*PrnNN  . 

SDF-Slnk  DF  5  «SMH^ 
SF-Sink  Faucet 
^WF~Watar»Faucat= 
FIXTURE I         SPACE / 
TYPE  ■  ft    '■  'LOCATION— * 


,<   I  Dife- 1^ 


S-tZ  Co 


!  *  1 

1  ! 

i 

-f-  1 

!  ^- 

W  j 

n 

<?  I 

i         V  * 

E 
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